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“भूगोल” का स्थायो साहित्य 


१- भारतवषे का भूगाल--यह पुस्तक सारे भारतवर्ष , ब्रह्मा चार लंका की 
यात्रा के बाद लिखी गई है | इसमें सन्‌ १६३१ की मनुष्य-गणना के अक 
दिये गये हैं । पुस्तक में २ तिरंगे, ४ चित्रमय नकृशे और १०० से ऊपर 
एक रंगे नकृशे ओर चित्र हैं । अब तक भारतवर्ष का कोई भूगोल ऐसी 
विस्तृत यात्रा के आधार पर नहीं लिखा गया । न कोइ भूगोल इतने मौलिक 
नकृशों और चित्रों से सुसज्जित हे। मूल्य केवल २) Ko डाक व्यय ।=) 

२- भारतीय भाषाएँ-- मूल्य ।), इसमें भारतवर्ष" की सभी भाषाओं का 

` विशद वर्णन है । 

३-संसार-शासन--मूल्य ।), इसमें संसार के प्रमुख देशों की शासन-पद्धति 
का विवरण हे | 

४--अफुगानिस्तान-- मूल्य १), इस AF का पढ्ने से अफगानिस्तान का , 
एक संक्षिप्त चित्र राखो के सामने खिच जाता है--प्रताप, कानपुर 

५- टर्की मुल्य १), इस रॅक में टर्की की प्रायः सभी भौगोलिक ओर 
ऐतिहासिक स्थितियो का बड़ा सुन्दर ओर रोचक संकलन हे । 

<६-ईरान--इस अंक में ईरान देश की स्थिति, भू-रचना, जलवायु, उपज, व्यापार, 
मागे, निवासी, इतिहास, साहित्य, वर्तमान परिस्थिति आदि फारस देश के 
सभी अंगों पर पूरा पूरा प्रकाश डाला गया है। यह A सुन्दर चित्रों 
श्र बड़े नकृशां से सुसज्जित है । मूल्य केवल १) रु० । 

७— Geographical] Questions (For High School Exami- 
11411011)---मृल्य -)॥, इसमें १० वर्षो, के हाई स्कूल के प्रश्‍न-पत्र छुपे 
हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक महाद्वीप, भारतवर्ष और प्राकृतिक भूगोल 
पर प्रसिद्ध भूगोल, विशारदों के चुने हुए प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रति का डाक- 
व्यब श्राध आना अलग हे | 

८--वर्नाक्यूलर फाइनल परीक्षा के भूगोल-प्रश्न पत्र ओर उनके ATÎ 
उत्तर--मूल्य ॥), इसमें १६२० से १६३१ ई० तक के प्रश्न-पत्र ओर HITT 
उत्तर दिये गये हे । परीक्षाथियो के सुभीते के लिए हर सन्‌ का पूरा पत्र 

प्र आरम्भ में छापा गया है। इसके बाद प्रश्नों का उत्तर उसी ढंग से दिया 
गया है जो परीचकों को पसन्द हे । इस पुस्तक को पढ़कर विद्यार्थी 
qT उत्तम श्रेणी के नम्बर सहज ही में प्राप्त कर सकते हैं | 


सेनेजर “भूगोल?! 
इलाहाबाद 
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विस्तार आर स्थि 


फारस की स्थिति:--पूवे मे सिन्दु ओर पश्विम में दजला नदियों की 


घाटियों के बीच में ईरान का फार फैला हुआ है | इस पठार के पश्चिमी भाग में 
> 


2 


^ 


फ़ारस ओर पूर्वी भाग में अफ्रगानिस्तान और द्विलोचिस्तान स्थित हें । यह देश चारों 
ओर विशाल पर्वत श्रेणियों से बिरा हुआ है जो उत्तर और परिचम में अधिकाधिक 
ऊँची हैं। अधिक भीतरी भाग दो ge बेसिनो में बँटा है। पश्चिमी बेसिन, 


जिसमें फ़ारस का û भाग सम्मिलित हे, थोर जो अन्य अनेक छोटे छोटे बेसिनो में 

विभाजित हैं, पूवी बेसिन से (जिसको सील्तान का बेसिन कहते हैं) सीस्तान प्रान्त के 
2 

4 हि 


पास ही सिल जाता है पूर्वा बेसिन की मुख्य नदी हलमन्द हे | 


जहाँ तक उचाई का सम्वन्ध है करमान के पास पठार की उचाई ४००० फुट 
से ज़्यादा है | शीराज़ में यह उंचाई ४००० फुट, तेहरान और मशद में ३००० फुट 
ओर तवरेज़ में जो धुर उत्तर में स्थित हे ४००० फुट से भी ज्यादा हे । सध्यवर्त्ती प्रवेश 


तै। ४००० फुट म भी 


5 > (० ८९ ९ फुट > श्रौ यज्ञ क 
के नगरों में इस्कहान की ऊचाई ४००० फुट से ओर FF की 
अधिक है | 

पठार के इन स्थानों को छोड़कर रेगिस्तान की भी उचाई कहीं भी २००० 


> 


फुट से कम नहीं हे | 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


وو 


( २) 


सीमाय ओर सूघेः- खुरासान का पूर्वी सूवा उत्तर की ओर उन श्रेणियों से 
घिरा है जो तुकिस्तान के स्टेपीज्ञ तक फैली हुई हैं। कलात-नादिरी नामी पर्वत 
पर चढ़कर उत्तर की ओर देखने से एक बडा विस्तृत पीला मैदान दीख पड़ता है जो 
डन्ड और उत्तरी ده‎ तक फेला हुआ है | यह श्रेणी सब स्थान पर फारस की सीमा 
हीं बनाती हे लेकिन कोपट दारा और लघु बालकान का नाम धारण कर उत्तर-पश्चिम 
की दिशा में कास्पियन सागर को चली जाती हे | थोड़ी दूर और पश्चिम में ईरान की 
सीमा के भीतर ही अत्रक और गुरगन नदियों की घाटिया हैं । अत्रक नदी का निचला 
भाग रूस ओर फ़ारस की सीमा बनाता है | 

कुचन नामी जिला जो AE नदी के दोनों किनारे पर बसा हुआ है इस सूत्रे का 
सबसे अधिक समृद्ध प्रदेश हे | यहाँ के निवासो खुद्द हैं जिनको शाह भ्रव्यास मिरजा ने 
यहाँ बसाया था । गुरगन की घाटी भी उपजाऊ हे--भूमि उपजाऊ है और पानी 5 
मात्रा में गिरता हे । लेकिन इस समय तुकमान नामी खाना बदोशों के कुछ हज़ार 
جوع‎ ही यहाँ के विशेष निवासी हैं ١ गुरगन का जिला ही प्राचीन 'हीरकैनिया और 
शावस्ता زم‎ वहरकेनो हे ١ रटू वो ने इसके विषय में लिखा है “ यह कहा जाता है 
हीरकेनिया के प्रत्येक अङ्ग,र की बेल से सात गेलन शराब और प्रत्येक अजीर के वृक्ष से 
३० बुशल फल निकलते हैं | बृक्षों में मधु मक्खियों का छाता है और मधु यहाँ के 
पेड़ों की पत्तियों से गिरता रहता हे ا‎ 

उत्तरी सरहद के केन्द्रीय भाग में मजन्दरान और जिलान के धनी सूवे अलघुज्ञ 
पर्वत और कास्पियन सागर के बीच में स्थित چ‎ | जलवायु के मोतदिल और बारिश 
की ज्यादतो होने के कारण ये सूवे फारस के अन्य सूवों से विल्कुल भिन्न हें-जिलान 
के पश्चिम में फ़ारस फिर रूस के साथ साथ चलता हे- तुर्की मनचई की सन्धि 
के अनुसार, इनकी सीमा ग्रस्तारा से लेकर सीधी उत्तर श्रारास नदी तक खिची 
हुई है । उत्तर-पिरचम के कोने में श्ररारात पर्वत स्थित है जहाँ रूस टर्की और फारस 
के साम्राज्य मिलते 

फ़ारस का उत्तरी-परिचमी सूवा AAT है-इसकी राजधानी तबरेज़ है 
जो फ़ारस का सबसे बड़ा नगर हे और जहाँ वासफ़ोरस और त्रबिज्ञन्द से आने वाली 
प्रसिद्ध सड़कें काकेशश और दजला नदी की घाटी से आने वाली सडको से मिलती हें । 
फ़ारस और मध्य एशिया को जाने वाली ग्रेट टू क रोड भी यहाँ से होकर जाती हे | 
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पूर्व को ओर स्थित प्रदेशों से यहाँ पाती भी अधिक वरसगा है और सुवा बहुत 
उपजाऊ है । फ़ारस के इतिहास-निर्माण में इस प्रान्त का सवर्दा बड़ा हाथ रहा है | 

दजला और फ़रात नदियों की घाटियाँ جم‎ की पश्चिसी सीमा बनाती हैं | 
इस किनारे पर पहाड़ों की समान्तर श्रेणियाँ, जिनको प्राचीन काल में ज़ाग्नोस के नाम 
से सम्बोधित करते थे, इरानी पठार को मैदान से अलग करती हैं । मीडिया और 
फ़ारस के प्राचीन साम्राज्य इन्ही बल बर्द्धक मैदान में स्थित थे । पहाडी प्रान्तों में यहाँ 
पानी अच्छा बरसता हे पर कूम, कशाम और इस्फ्रहान नाम के भीतरी ज़िलेनिर्जल 
ओर शुष्क हैं” | 

इस सीमा के दक्षिणी पश्चिम भाग में कारून की समृद्ध घाटी स्थित है 
जिसे आजकल श्ररविस्तान का सूवा कहते हैं। यही भाग अलम के नाम से सबसे 
पहले, (ATÎ के आने के बहुत पूर्व) सभ्य हुआ था। दक्षिण की तरफ़ पठार फेला 
है जिसमें फ़ार्स ओर करमान के सूबे सम्मिलित हैं-- फ़ार्स का सूबा बहुत 
शुष्क है और फलतः पूर्व में पश्चिम की अपेक्षा कम उपजाऊ है। भीतरी यज्द का 
जिला एक प्रकार का रेगिस्तान है। करमान का सूबा भी केवल उँचाई के कारण ही 
कुछ कुछ सजल हे । करमान और फ़ारसी विलोचिस्तान का अधिकांश भाग आधा 
रेगिस्तान और उजाड हे । 

फारसी विलोचिस्तान में पर्वेत-श्रेणियाँ समुद्र-तट के समानान्तर हैं तएव 
सागर से गमनागमन बड़ा ही कठिन है । इस सूबे के उत्तर में AH का सूबा है 
जो हलमन्द नदी का डेल्टा है | 

इसके और उत्तर में एक रेगिस्तान फ़ारस का अफ्रगानिस्तान से उस बिन्दु 
तक अलग करता हे जहाँ से हरीरूद नामी नदी पश्चिम से बिलकुल उत्तर की ओर 
घूम जाती हे | यह नदी, जिसको इसके निम्न भाग में तजन के नाम से पुकारते हैं, 
जुलफ्रिकार दरें तक इन दोनों देशों की सीमा बनाती हे | जुलफ्रिकार दरें के पास 
दो खम्भे गडे हुये हैं--यहीं अफगानिस्तान के राज्य का अन्त हो जाता हे | फारस की 
इस सीमा को पार करती हुई तजन नदी सराख्स तक जाती है जो ईरान के उत्तर-पूर्व 
में स्थित हे ओर कलाते-नादिरी से थोड़ी ही दूर है | 

संक्षेप में यद कहा जा सकता हे कि फ़ारस का पठार उत्तर में, उस स्थान के 
अतिरिक्त जहाँ कि तज़न नदी तुकिस्तान के रेगिस्तान में घुस जाती हे, सभी जगह 
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पहाड़ों की श्रेणियों से सुरक्षित है। पश्चिमी साहद पर ये श्रेणियाँ और भी घनी हो 
गई हैं ओर रामनागमन का एकमात्र मार्ग कसरे शीरी करसानशाह और हमदान दो 
कर है | 

इससे और दक्षिण सें आधुनिक अरविश्तान नासी सबा कारून की समृद्ध 
घाटी में वसा है । उन दुर्गम श्रेणियों के कारण जो इसको फ़ार्स नामी सूबे से अलग 
करती हैं यह ईरान के वश में पूर्ण रूप से अब तक नहीं चा सका है । ईरान की 
खाडी के किनारे बसे हुए ज़िले भी सवदा मुख्य पठार से अलग ही रहे 
श्ररविस्तान की भाँति इसमें अनायप्रों को वस्ती हे । ईरानी बिलोचिस्तान भी सुरू 
पठार से पूर एक रेतीला प्रदेश हे जहाँ “शाह” की शक्ति कुछ भी नहीं हे । पूर्व की ओर 
ब्रिटिश विज्ञोचिस्तान है जो बहुत ही सूखा है और जिसमें हो कर गमनागमन नितान्त 
कठिन है | लेकिन उत्तर-पश्चिम में अफ़गानिस्तान की ओर मार्ग सहज और विस्तृत हैं 
शौर यही कारण है कि निकट भूतकाल तक अक़गानिस्तान फ़ारस का एक सबा था। 

दशान ओर FW TF का अर्थः -फ़ारस निवासी अपने देश को 
“ईरान” कहते हें जिसका अर्थ होता हे आये का निवास स्थान । FET या परशिया 
शब्द प्राचीन “परसिस’ से निकला हे | 


“परसिस' शब्द "पारस? प्रदेश को सचित करता था जे आधुनिक “फार्स' 
नामी सुबा है az 'यचीरोनियन' खानदान के शासक हए थे । आजकल भी 
RI का सुवा पूरे ईरान प्रदेश में सवते आदर्श -फ़ारसी सूचा गित्रा जाता है। 
ईरानी अपनी भाषा को फ़ारसी कहते हैं परन्तु फारसी' शब्द का व्यवहार जव किसी 
एक व्यक्ति के लिये होता है तो उसका श्रम फारस? सूवे का नित्रासी होता हे | 
भारतीय “पारसी? पारसी इसलिये कहे जाते हैं £ 
“पारसी? शाब्द फ़ारसी है ओर “फार्स? अरबी हे क्योंकि अरवी भाग सें “प? 


नहीं होता । 


د ¢ ~ 


पारसी 'वग्म का सानते E ١ 


इरान और स्पेन की समानता:- अनेक वातों में ईरान और स्पेन मिलते 
जुलते हैं | फ्रान्स छोड़ने के वाद “पिरेनी ज्ञ? पर्वत के पार स्पेन का “प्लेटो? मिलता है 
जो २००० से ३००० फुट तक ऊँचा है, ओर जो पर्वतों की समानान्तर श्रेणियों से, 
जिन्हें वहाँ की भाषा में 'सियरा? कहते हैं, विभाजित है। यह प्रान्त उजाड़ और TFET 
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ह~ ४०० गील के इस प्लेटो को पार करने के बाद 'अन्डालुशिया' का “उष्ण प्रान्त 
सिलता हे जे ईरान के निचले समुद्री किनारे के प्रान्तों के समान है | 
उत्तर की ओर PRE की खाड़ी की सीमा पर स्थित प्रान्तों में और “स्पेन के 
सूखे पठार में उतना ही अन्तर है जितना कास्पियन-सागर-तट के प्रान्तो और फ़ारस 
में हे । ईरानियों को “पूर्व के फ्रांसीसी' कहते हें परन्तु उनको 'स्पेनवासी” कहना ही 
अधिक उचित होगा, क्योंकि स्पेनवासियों की रस्म-रिवाज़् और चाल-ढाल ईरानियों 
से बहुत कुछ मिलती हे | इसका कारण कुछ तो दोनों देशों की प्राकृतिक समानता 
है । परन्तु स्पेन निवासी उन इरानियों के वंशज मो हैं जो अरबी-विजेताओं के 
साथ स्पेन में जाकर बस गये थे | इन्होंने स्पेन में “शीराज्ञ” नामी एक प्रान्त आबाद 
किया और वहाँ शराव वनाई जिसको आजकल भी TT कहते हैं जो फ़ारसी शब्द है | 
मध्य-एशिया की शुष्कृता:--मध्य-एशिया जिसका ईरान केवल एक टुकडा है; 
२गिस्तानों का एक समूह है। यह कास्पियन सागर और तुरफ़ान के बेसिन और 
पामीर तथा तिब्बत के बीच में स्थित हे | इसके विभिन्न स्थानों की ऊँचाई में बहुत 
अधिक अन्तर हे ( कास्पियनसागर समुद्गतट से भी नीचे है और पामीर का प्लेटो 
समुद्ग॒तट से १०,००० फुट ऊंचा है ) तथापि पवंतों को छोड़कर तुर्किस्तान, फ़ारस 
ओर अफगानिस्तान विलोचिस्तान और तिवत सभी सूखे हैं । 
इस शुष्कता के कारण जिसका कारण अल्प वर्षा है, नादियाँ बहुत छोटी 
ओर निर्वल होती हैं और सप्नुद्ववट पर पहुँचने के पहले ही सूख जातो हैं। इसके 
कारण पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ लाभग ३००० मोल का विस्तृत मैदान उन 
अन्त: प्रवाही प्रदेशों का एक संत्रद मात्र रह गया है जहाँ से कोई नदी समुद्र तक 
पहुँच नहीं पाती है। जिसमें से किसो में भो काई नदी वर्तमान नहीं है और फिर 
भी अल्प वर्षा के कारण सारा प्रदेश या तो पूरा रेगिस्तान है या अर रेगिस्तान 
है जिसमें कुछ सरुद्रोप दतंमान हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि 
हम लोग एक ऐसे प्रान्त का वर्णन करने बैठे हैं जिसमें खेती के योग्य और घने 
बसे हुए प्रदेशा बहुत हो कप्त हें । अगर इन विस्तृत रेतीले प्रदेशों को हटा दिया 
जाय तो उपजाऊ प्रान्त मिलकर एक बहुत छोटे से भाग की रचना कर सकते ¢ | 
भारत के निवासी ( जहां उजाड़ प्रान्त कम हैं ) यहा की दशा को ठीक नहीं समझ 


सकते हैं । 
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इंरान को जलवायु 


इरान आर मध्य-एशिया की जलवायु अत्यन्त खुश्क है | 
वर्पा--१० बरस तक के लिये हुये माप के द्वारा निञ्नाङ्गित तालिका दी हुई 
है जो वार्षिक वर्षा को सूचित करती है | 


जाक २१७ ई० वाविक 
बूशहर ११०७ ,, 99 
इस्फहान ४७४ و‎ 

तेहरान 8 ३० وو‎ ११ 
मशद &३७ زر وو‎ 


श्राक्षांश और सूरयं की गरमी को ध्यान में रखते हुये यहां की दिल्ली प्रान्त 
के भी सुकविल्ले में बहुत कम हे | 

जडाँ तक वर्षा का संबन्ध हे बनावट और स्थिति दोनों के विचार से ईरान 
एक अभागा प्रांत हे | भाप से लदे हुए बादलों को पहाड़ों की श्रेणियाँ बीच में 
पड़कर रोक लेती हैं | AT पाती कास्पियन प्रदेश मे ही बरस जाता है और अल- 
ay पवेत को पार नहीं करने पाता । इस पर्वत के उत्तरी भाग तो हरे भरे खेतों और 
जंगलों से परिपूर्ण हैं पर दक्षिणी भाग बिल्कुल सूखा रह गया हे परन्तु भाग्यवश 


~ ~ 


यहां की पर्वतश्रेणियों में बरफ ER रहती है । जो जाडे और वसन्त को ऋतुग्रों 
में पिघल क! नदियों म॑ था जातो हे | जिससे सिचाई होतो हे। वास्तव में इन 
ऊँची श्रेणियों के बिना पूरा फ़ारस देश एक रेगिस्तानमात्र रह जाता। 
इसीलिये नगरों श्रौर गांवों की जनसंख्या भी श्रेणियों की ऊँचाई और चौडाई पर निर्भर 
रहती है | ईरान की भांति विस्तृत देश में विभिन्न स्थानों की मात्रा में कमी वेशी 
होना निश्चित है । मध्य, दक्षिणी-पूर्वी और पूर्वी फ़ारस में पानो कम वरसता 
है । उदाहरणार्थं खुरासान में मेंइ के पानी से ६४ प्रतिशत अन्न की सिचाई होती हे 
श्रौर दक्षिणी पुर्वा ईरान में सिचाई बिल्कुल नदियों से ही होती है | 

कास्पियन सागर के अस्तराबाद, मज़्न्दरान और जिलान के सृवों की दशा 
TR के अन्म प्रान्तों से सवेश्रा भिन्न हैं | वृत्त विहीन और शुप्क प्रान्त की जगहू 
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यह देश इतने घने जंगलों से ढका हुआ है कि उनको पार करना भी एक कठिन 
~ 039 ~ - 2 ~ णे है 
कार्य्यं हे यहाँ ४० इच से भो अधिक पानो गिरता है और हवा इतनी नम है कि 
पठार के निवासियों को अनुकूल नहीं पड़ती हे | 
GRA: --फ़ारस की जलत्रायु विकराल है तथापि वायुमंडल बड़ा हो 
घ्रानन्३-दायक ओर शक्ति वद्ध क है | 


जाडे के दिनों में भो तापक्रम पहाड़ों में अक्सर ओर AEM में कभी 
कभी शून्य अंश से भी नीचे गिर जाता है | अगर मोसम अच्छा हुआ तो जाडा कष्ट- ' 
प्रद नहीं होता और खुलने मेदान-सें पूरा दिन व्यतीत करना बढ़ा ही आनंददायक 
होता है । लेकिन जव जाड़ा अपना प्रचंड -रूप धारण कर लेता है तो कभी 
कभी आदमी और पशु तो सरदो के कारण मर तक जाते हैं घर से दूर होने 
पर ओर ऐसा प्रत्येक वर्ष होता है। प्लेटो पर कभी चार पाँच महीने तक बरफ 
पड़ी रहती हे। खेती का काम रुक जाता है और पशुओं की मृत्यु के कारण 
बडा नुक्रसान हो जाता हे। साधारणतः फारस में जाड़ा खूब पडता है। और अगर 
कभी कभी यात्री को इसलिये पैदल सफ़र करना पड़ता है कि घोड़े पर चढ़ने में सरदो 
अधिक सताती है। पैदल यात्रा के बाद उसे बड़ी चुरती और प्रसन्तता मालूम 
पड़ती है | 


फारस देश में अरविरुतान सबसे अधिक गरम सूबा है और इसकी- राजधानी 
शूएतर दुनियाँ में सबले गरम जगइ है। जूत के महीने में तो वहाँ तापक्रम १३६ 
अंश से कभी भी कम नहीं रहता और लू के भोकों से बड़ी बुरी हालत हो जाती 
हे । फ़ारस की खाड़ी दुनिया के प्रत्मेक समुद्री भाग से अधिक गर्म है। पठार का 
हाल भिन्न है। वहां गरमी में दिन अधिक कष्टप्रद नहीं होता है। पर रात्रि भी 
बहुधा ठंडी होती हे | वासव में मशद में रात्रि का सबसे अधिक तापक्रम ८४ अंश 
रहता है और दिन का सब ते ग्रधिक १०२ है | (यह मात्रा सन्‌ १६२१ की हैं) | 

बाहर खुले मैदान में दिन की गरमी और विशेषतः लू की लपटें असहनीय 
होती है और कारवाँ रात को चला काते हैं । सभी स्थानों पर श्रेणियों के समीप होने 
के कारण गरमी के महीनों में ठंढे पहाड़ी-विश्राम-स्थान बड़ी सरलता से मिल जाते 
है | तेहरान-मशद्‌ और करमान में थोड़ी ही दूरी पर ऐसे बड़े अच्छे स्थान हैं | 
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हेवा;- यह एक विचित्र बात हे कि ईरान में हवा सर्वदा या तो उत्तर- 
पश्चिम या दक्तिण-पूवे से चलती है। इसका कारण यह है कि अटलांटिक महासागर 
भूमध्य सागर ओर काला सागर देश के ओर एक और हिन्द महासागर उसके दूसरी 
ओर स्थित हैं | वसन्तक्रतु और म्रीप्सक्रतु में दक्षिणी-पूर्वी और शिशिर और हेमम्त- 
ऋतु (जाडे) में उत्तरी-परिचमी हवा चलती है। TÊRA मैदान में सूर्य की 
गरमी से हवा गरम होकर ऊपर को उठती है और उसकी जगह लेने को उत्तर-पश्चिम 
से ठंडी हवा आजाती है । ART के पास स्थिति होने झर उनके 
निन्नभाग में वृक्षविहीन निचले से्रान की रिथत के कारण हवा का ज़ोर बढ़ जाता 
है और वास्तव में कुछ प्रान्त ऐसे ग्रभागे हैं जहाँ वारह महीने आँधी चला 
करती है । करमान की घाटी की भी यही दशा رغ‎ लेकिन सीज्तान से यह आँधी 
बड़ी ही भीषण हो उठती है | वहाँ पर एक लो बीस दिन की प्रसिद्ध आँधी चलती 
है जिसकी चाल औसत से ७२ मील प्रति घंटा हे | हिरात में इस आँधी को हिरात 
की आँधी के नाम से सम्बोधित करते हैं | 
यह आँधी शायद पामीर से प्रारम्भ होती है और फारस और HRT 
की सीमा से होतो हुई सीत्तान के दक्षिण में जाकर समाप्त हो जाती है। लाश 
जुवइन के समीप जो RAT सील्तान में स्थित हैं यह आँधी प्रचंडतस हो जाती है | 
सिस्तान में १६०४ में ऐसी ही एक XÎ का वेग एक सो इक्कीस १२१ मील प्रति 
घंटा था | यही कारण हे कि श्ररंदियों के AFAT के बहुत पहले ईरान-निवासी 
हवाई चक्की के व्यवहार में सिद्धदल्त थे । मसूदी ने लिखा है कि वह ईरानी दास 
जिसने 'उमर' की हत्या की थी हवाई चक्की चलाने में होशियार था-यानी यूरोप में 
श्राविप्कार इक! होने के बहुत पहले यह कला ईरानियो को मालूम थी । 
प्राचीन ईरान की जलवायु:--जलवायु का प्रभाव किसी देश की बनावट 
उसकी जनता उसके शासन और उसके इतिहास पर इतना अधिक पड़ता है कि इस 
बात का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है कि ऐतिहासिक काल से अब तक 
उसमें (जलवायु) में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं 
प्राचीन ईरान की जलवायु पर हंटिग्टन ने बड़े Ad विचार प्रकट किये 
हुँ उनका कहना है कि लाप, तुरफ़ान और सीस्तान की घाटिग्रों की शुष्कता बढ़ गई 
हें । सिकन्दर महान की यात्रा के समय से २२०० वष पुवे ईरानी बिलोचिस्तान और 
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करमान के प्रान्त श्राज से अधिक उपजाऊ रहे होंगे । उदाहरणाथ सिकन्दर की एक 
महान यात्रा को ले लीजिये जा उसने फ्रारसी बिल्लोचिस्तान में स्थित बामपुर से कर- 
मान सूबे में बसे हुये रुदवार जिले तक की थी । आजकल बामपुर से रुदवार 
तक १० मील की दूरी से एक भी गाँव नहीं है और यह केवल ख़ानाबदोशों के 
रहने का स्थान रह गया हे--परन्तु सिकन्दर के समकालीन इतिहासकारों के भ्रनु- 
सार बामपुर की घाटी पहुँचने पर पूरी सेना के खाने के लिये दो महीने तक का 
सामान मिल सका। इसके बाद बड़े आराम से उसकी सारी सेना दक्षिणी 
हैरान से होकर चली गई जिधर से जाने में आजकल काफ़ी तकलीफ़ होती है। 
हंटिंगटन का कहना हे कि ईरान की शुष्कता बढ़ रही है। इसको उन्होंने अनेक 
उदाहरणों से साबित किया है | आधुनिक खुरासान के विषय में (जिसका प्राचीन 
नाम कोहिस्तान है) भ्रवस्ता में लिखा है कि वहाँ का एक बन था । परन्तु उसकी पत्ती 
भी आज देखने को नहों मिल सकती । परन्तु अगर यहां वर्षा हों तो पुनः जंगल 
उग AUT । मुहम्मद इव्राहीम के इतिहास में जिरुफ़्त के सरदार ने कहा हे कि 
पहाड़ियों और घने जंगलों के कारण वह करमान के धावे से बिएकुल सुरक्षित हे 
यह ११ वी इंस्वी की बात हैं और आज उपरोक्त करमान के दक्षिण के qd में 
जंगल का नाम भी नहीं हे केदल थोडे से इंड रह गये हैं जो फिर उग-न्ही रहे हैं । 

निसन्देह लड़ाइयों और बुरे शासन के कारण ईरान की आबादी बहुत कम 
हो गई हे। प्लेग और भूकम्प के कारण भी बड़े नगर नष्ट अट हो गये हैं। परन्तु 
इनमें से कोई कारण भी लाप-बेसिन पर लागू नहीं होते जा मध्यकाल में एक बहुत 
घना आबाद प्रान्त था। और जहाँ एक नदी से सिंचाई होती थी जा आजकल सूख 
गई है । तुरफान बेसिन की भी यही हालत हुई हे । 

फ़ारसी-बिलो चिस्तान की सरहद पर पंजगुर से FET तक सारा देश रेगिस्तान हे 
परन्तु कभी यह खूब आवाद था और यहाँ वर्षा भ्रच्छी होती थी | आजकल यहाँ कुए 
भी कठिनता से दीख पड़ते हैं जिनका पानी अपेय है । यहां की आबादी को नष्ट हुये 
भी बहुत अ्रधिक दिन नहीं हुए वहाँ के प्राप्त मिद्दी के बरतनों से सिद्ध होता है १३ वीं 
शताब्दी तक यह प्रान्त आवाद था । सारे मध्य एशिया का यही हाल है | तेहरान में 
ओ ऐसे ही सूखे रेगिस्तान हैं जा पहले हरे भरे मैदान थे । ये उदाहरण इस बात को 
सिद्ध करते हैं कि मध्य एशिया में शुप्कता बढ़ गई है | 
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ईरान की आधुनिक जनसंख्या एक करोड़ के लगभग है। और 
सम्भवतः २४ लाख ,ईरानी अपने देश के बाहर रूस, तुकिस्तान और हिन्दुस्तान 


दु 
में भी रहते हें। समुद्री व्यापार के फैलने से पहिले ईरान के नगर आजकल 
के शहरों की AT वड़े और समृद्ध थे । पानी भी अधिक बरसता था और देश में 
खेती भी अधिक हो सकती थी | KATATE की तरह कुछ जिले खाना-बदोशों 
के धावों से बबीद हो रहे हें। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
उस समय ईरान की आवादी वर्तमान योरूप के समान सवन थी | ईरान हमेशा से 
विरल वसा है और हम उन राष्ट्रों के राज्य मार्ग से होकर गुजरने वाले बहुत बड़े 
( ब्यापार ) का भी ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि ईरान की आबादी उस 
समय डेढ़ करोड़ से अधिक नही थी | 

इरानी पठार के पर्वंत:--साधारणता लोगों का ख्याल है कि फारस एक 
चौड़ा मैदान हे जा चारों दिशाओं में पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है परन्तु वास्तव 
झं बात ऐसी नहीं हे। मुख्य पर्वतों से पुरी पर्वत श्रेणियां सामानन्तर चारों 
तरफ़ देश में फैली हुई हें जिनके बीच वीच में Xatê २० मील चौडी घाटियाँ हैं । 
आर अगर एक यात्रो इन पहाड़ियों के रुख से समकोण बनाता हुआ यात्रा करे तो 
उसे सवेदा यही क्रम मिलेगा-- 

उत्तर के अलबुर्ज प्त से दक्षिण की (विलोचिस्तान की श्रेणियों में चुने का 
पत्थर सब कहीं दिखाई देता है | लेकिन इसके श्रतिरित्त--नमक, बालू, कांप, कंकड़ 
ग्रादि और भी अनेक पदार्थ मिलते हैं। 


मध्यवती पहाड़ियां बहुधा लाल बलुये पत्थर और चट्टानों की बनी हुई हैं। 
पर चुने का पत्थर यहां भी अधिक है | 

नमकीन पदार्थ बरफ के पिघलने पर घुल जाता है और नीचे मैदान में वह 
भ्राता है वहीं नमकीन तहें अधिव.ता से धरातल के ऊपर पाई जाती हैं। निशापुर 
ऐसे ही दिकराल नमकीन प्रदेश के पास वसा हुआ है । 
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कंकीले ढाल यहाँ की खास चोज़ है, वह ढाल जो وج‎ की ओर 
निकलता है बहुत बडा है। उसकी चौडाई करोव १६ मील और गहराई भी 
बहुत अधिक है | तेहरान एक ढालू पाताल तोड़ कुएँ पर बसा है | इस ढाल पर 
एक बार खोदने की कोशिश के बाद देखा गया कि ४०० फ़ीट गहराई तक कंकड़ मिलता 
ही गया | 

उत्तरी श्रेणियाँ:--उत्तरी श्रेणियाँ पामीर से प्रारम्भ होती हें-पामीर को 
फारसी में बार्मे-दुनियाँ यानी 'संसार की छत! कइते हैं । az से ये श्रेणियाँ हिन्दूकुश, 
कोह्देवाबा और अन्य नामों से पूरे अकग़ानिस्तान में फैली हुई हैं और हिरात के 
पास जाकर ये लद॒रदार मैदान में बदलजाती हैं तजन नदी के पश्चिमी किनारे पर 
जाकर ये श्रेणियाँ फिर अपनी प्रारंभिक उँचाई धारण कर लेती हैं और अलबुज के 
नाम से सम्बोधित होती हैं। यहाँ से ये पश्चिम की और झुकती हुईं सैकड़ों मील 
आगे बढ़ जाती हैं । कास्पियन सागर के दक्षिण में दमाउन्द” नाम का ज्वालामुखी पर्वत 
स्थित है इसकी चोटी की ऊँचाई १६,००० फुट है ओर हिमालय के पश्चिम, एशिया का 
सबसे ऊँचा ووو‎ है--ऐतिहासिक अरारात की ऊँचाई केवल १७,०००फुट ही है | यहाँ 
से, जब ये श्रेणियाँ कास्पियन सागर के दाक्षिण से होकर गुजरती हैं तो इनका रुख पश्चिम 
से उत्तर को हो जाता हे । फ़ारस की सबसे बड़ी नदी किज़िल-उज़न से कट जाने 
के बाद अराशत के प्रसिद्ध पर्वत के पास जाकर इनका अन्त हो जाता हे | 

चान फील के ऊँचे वेसित में, अरमीनिया पठार के पर्वत जिनका रुज़ पश्चिम 
से पूत्र को है, फ़ारस की ATT से मिल जाते हैं। इनकी समानान्तर श्रेणियां 
उत्त-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व को जाती हैं | 

ध्यान में रखने को बात यह हे कि उत्तरी श्रेणी सत्रसे अधिक ऊँची हे । पर 
वह बहुत संकुचित है | ओर TAT पर्वत की समानान्तर श्रेणियों के समान पर्वतीय 
कटिबंध नहीं बनाती है । इसी से दाक्षिणी ढाल बहुत शुष्क है। पूर्वी भाग और भी 
भविक शुप्क है--इधर उधर विखरे हुए झरूट्रीपों ,नखलिस्तान) को भी पर्याप्त 
जल नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी रेगिस्तान पवत के बिलकुल समीप तक 
ग्रा गया © | 

दक्षिणो श्रेणियां:--पामोर से प्रारम्भ होकर दक्षिणी श्रेणी अनेक नाम 
धाएण क! दक्षिण-पश्चिप की ओर बइतो हुई अफगानिस्तान और बिलोचिस्तान 
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होकर अर्ब सागर को जाती है | यहाँ पर इसकी ऊँचाई कम हो जाती है | और 
समुद्र तट के समातान्तर सैकड़ों मील तक पश्चिम की ओर जाती हुई करमान के 
दक्षिण-पूर्व तक जाती है | यहाँ से फ़ारस की खाड़ी के समानान्तर उत्तर-पश्चिम का 
रुख धारण कर लेती है | यह श्रेणी जहाँ पर फारस के मध्य में पहुँचती है । वहाँ 
कोहे-हजार और (कोहे लालाजार) नामी उँची चोथियाँ निकली हुई हैं। जिनकी ऊँचाई 
. १३,००० फीट तक है । फ़ारस की पश्चिमी सीमा पर भी पहाड़ियों की ऊँचाई अधिक 
है । अन्त में ये समानान्तर श्रेणियाँ अरारात के पास उत्तरी श्रेणियों से मिल जाती हैं। 
भीतरी श्रेणियाँ पठार की श्रेणियों के मुकाबिले में अधिक ऊँची हैं पर वे इतनी 
प्रसिद्ध नहीं हैं कोहे तकतन बड़ी विलक्षण चोटी है | यह एक ज्वाला मुखी की चोटी 
है और वलोची सीमा के पास १३,००० फुट ऊँची है । अधिक पश्चिम में कोहे वज़मन 
रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। यह शान्त ज्वाला मुखी है। इसकी सुन्दर चोटी 
११,००० फुट ऊँची है | ईरान के पश्चिम में अलवन्द पर्वत ज़ाग्रोस की एक शाखा है। 
और हवादान के ऊपर उठा हे | फारस का यह पत्रत पूर्वी पत्तों से कही अधिक प्रसिद्ध 
है । दूसरी ओर भी कई श्रेणियां हैं । जिनसे पानी की असंख्य छोटी छोटी धाराये 
निकलती हैं ओर सिंचाई के काम आती हें इस प्रकार फारस में एक एक करके कई 
श्रेणियां हैं वे एक दूसरे की सामानान्तर हैं ओर ऊ चाई में एक दूसरे से टक्कर लेती हें । 
फारस के सम्बन्ध में एक अनोखी बात यह है कि यहाँ ऊँचे से ऊँचे पर्व तों 
पर भी हिमागारों ग्लेशियर” का अभाव है किसी पवत पर ग्रीष्म ऋतु में बरफ़ नहीं रहती | 
केवल उत्तरी सपाट TON में कडौं कहीं कुछ बरफ़ मिलती है इस प्रकार चौदह हज़ार 
फुट ऊं चे कोहे लालाज़ार पर जुलाई मास में कुछ न कुठ बरफ रहती हे | ‹दमावन्द' का 
ज्वालामुखी भी बरफ से भश हुआ है। खुरासान में ६,००० फुटकी ऊँचाई पर हो 
कहीं कहीं बरफ़ मिलती हे | 
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रेगिस्तान, नदियाँ, वनस्पति, पशु सर खनिज पदार्थे 
ु रेगिस्तान | 

लूत--फारल का महान रेगिस्तान; -ईरान के इस महान रेगिस्तान 
ने वहाँ के निवासियों की चाल ढाल, रस्म, रिवाज़ और धार्मिक विचारों 
पर वडा प्रभाव डाला है । इस विस्तृत वालुकामय प्रदेश को “लूत' कहते हैं। जिसमें 
ओर भी अनेक नमकीन उजाइखंड हैं जिनको कबीर कहते हैं । उत्तर में जहां पानी 
अधिक बरसता है, ऐसे उजाइखंड और भी अधिक हैं । ईरान के इस महान 
रेगिस्तान के लिये 'लूत” का नाम ही अधिक प्रयोग में लाया जा रहा है यद्यपि 
नमकीन रेगिस्तान को 'कत्रीर! के नाम से सम्बोधित करते हैं। 'कबीर' सूखे और 
पानी से भरे हुए दोनों तरह के रेगिस्तान के लिये प्रयुक्त होता है । ये ऊपर से देखने 
में भिन्न भिन्न रूप के दीख पड़ते हैं । कहीं कहीं तो इनका धरातल सफ़ द, समतल और 
बरफ़ की तरह कड़ा होता है । और कहीं कहीं पर यह ज़मीन की सतह से उठे हुए, 
होते हैं जिनको पार करना अ्रसम्भव होता हे । इनको पार करने का प्रयल करना 
अपने को दलदल में फसाना है | इनमें यह अन्तर जल के परिमाण पर निर्भर है। 
ओर इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे कि अगर “कबीर” बिल्कुल निर्जल हो जावै 
तो वे “लूत' में परिणित हो जावेंगे । 

वास्तव में 'लूत' ईरान की ودعي‎ का फल हे। इरान अपनी मध्यवर्ती 
श्थिति के कारण मध्य-एशिया के अपने आस पास और सूखे देशों से भी अधिक 
सूखा है । इस स्थिति के कारण न तो इसमें वर्षा ही होती हे और न यह पवंतों से 
पानी ही प्राप्त कर सकता है । यही कारण है कि यहां कि नदियाँ इतनी छोटी होती 
हैं कि समुद्र के किनारे पहुचने के पहिले ही वे ख़तम हो जाती हैं इन उथली नदियों 
का जल अपेय है क्योंकि उनके पानी में नमक की मात्रा अधिक रहती हे। इन 
रेगिस्तानों में विस्तृत कंकरीले ढाल हैं | कहीं कहीं नमक की खारी भीलें मिलती हैं । 
स्थान स्थान पर वालूदार पत्थरों की पहाड़ियां हें । इन रेगिस्तातों का दृश्य बड़ा 
भयङ्करमालूम पड़ता है | 

इस लूत को पार करना बड़ा ही कठिन कार्य हे। अगर यात्रा के समय 
आपको सव प्रकार की सुविधा रही तो भी खारी जल पीने और अपनी आवश्यकता 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RRR 404 سوسم‎ 


(ANS) 

की वस्तुओं के ढोने के कष्ट से आप बच नहीं सकते हैं। और श्रगर दैववश यात्रा 
खराव हुई तो तूफान में फंस कर प्राण से हाथ धोना पड़ता हे। ये. तूफान 
गरमी और जाडे (दोनों मौसिमों) में बराबर भयानक होते हें । इसके अतिरिक्त इन 
रेगिस्तानों की यात्रा बड़ी खर्चीली होती हे । यहाँ यात्रियों और पशुओं दोनों पर 
बहुत ही अधिक कर लगाया जाता है । चाहे वे वेचारे दलदलों में फँस कर अपना 
प्राण गवावें या तूफान के गर्भ में सदैव के लिये विलीन हो जावें | 

धरती के घिसने और तूफानी हवाओं के चलने से ही रेगिस्तान इतने भया- 
नक हो गये हैं । 

रद्र प्रान्तों में जहाँ की भूमि तृणादि से ्राच्छादित रहती है हवा धरातल 
को विशेष नुकसान नहीं पहुँचा सकती । परन्तु इन सूखे मैदानों में कुछ थोडे!उंठुल ही 
उग सकते है, हवा का वेग बहुत बढ़ जाता है और फलतः, वालू के “चलते 


مت د 


फिरते पर्वत” मनुष्यों को हमेशा खतर में डाले रहते हैं । 


धरती बहुत ही शीघ्र घिसती है । और तापक्रम की विकरालता के कारण 
हवा और पानी बड़ी शीघ्रता से इन रेतीली पहाड़ियों को तोड़ देते हैं । 

ईरान के इस महान रेगिस्तान ने वहाँ के निवासियों के जीवन पर बड़ा 
प्रभाव डाला है। इसने विकशल TT और अथाह समुद्रों से भी बढ़कर उत्तर से 
दक्षिण को और पूवे से पश्चिस को अलग कर रक्घा हे । इस विस्तृतं रेगिस्तान 
के सुव्यवस्थित शासन-पद्धत्ति में अनेकों गड़बड़ी उपस्थित की हैं | वाग़ी सरदार 
हारने पर इसमें बढी सफलता पूर्वक आश्रय ग्रहण कर सकते थे। ओर केन्द्रीय 
सरकार को विवश होकर उसका पीछा छोड़ना पड़ता था । इसके अतिरिक्त ईरानियों 
के धर्म्म, चाल-ढाल और रस्म रिवाज़ तक पर भी इसने असर डाला है | यह उत्तर में 
च >> د‎ ~ ~ > गोर ७७ 
तेहरान और मशद से पश्चिम में कुम और कशान तक और दक्षिण में ججد‎ और 

~ CN 3 फेल है 35 रेगि 
करमान से लेकर पूर्व में केन ओर ब्रिजन्द तक फैला हे । वास्तव में यह रेगिस्तान 
ईरान का निर्जाव-हृदय हे | 

नदियाँ:--कम वर्षा और ऊँची श्रेणियों के कारण जो पठार को चारो ओर 
से घेरे हुए हैं, सिन्धु नदी से शत्त ल अरब नदी के वोच वाले विस्तृत तटीय-प्रान्त में 


कोई भी प्रसिद्ध नदी नहीं है | 
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पूरै ईरान साम्राज्य मे कारुन ही ऐसी नदी हे जिसमें नावें चल सकती हें 
ईरान के पश्चिमी बेसिन में सबसे प्रसिद्ध नदी ज़िन्दा-रद है। यह कारुन नदी के 
समीप ही बस्तियारी पर्वत से निकल कर इस्फहान के ज़िले में बहती है | इसके बाद 
यह “गोख़ाना” नामी दलदल में जाकर मिल जाती है। इसके ओर उत्तर अरास 
नदी हे जिसका प्राचीन नाम रगू-बसीज्ञ था । कुछ दूर तक यह रूस और ईरान की 
सीमा बनाती हे | यह भी एक प्रसिद्ध नदी है और अरारात के बाहर तक बहतो 
है । पूर्व की ओर जाने पर ईरान की सबसे बड़ी नदी किज़िल यजन मिलती हैं। 
यह उमिया की झील के पास से निकलती है और अलबुर्ज्ञ पवत को पार “करती 
हुई साफ़ीशाह का नास धारण कर कास्पियन सागर में गिर जाती है--यही प्राचीन 
अमारलीज है और कुछ लोग इसको जोरोस्तर “कानून की नदी? भी कहते हैं। 
ओर भी पूरव वजन है | यह विशेष गहरी नहीं हैं और इसका जल भी अपेय है। 
जहाँ तक ईरान का सम्वन्ध हे यह नदी विशेष काम की नहीं परन्तु हरीरूद के नाम 
से यह हिरात की उपजाऊ घाटी को सींचती है | 
पूर्वा ईरान में ऐतिहासिक हलमन्र के अतिरिक्त और कोई नदी नहीं मिलती है। 
परन्जु इसको हम ईरान की सम्पत्ति नहीं कह सकते क्योंकि यह अफगानिस्तान में 
ही निकलती है ओर TAT तक आकर सीएतान की झील में गिर जाती है। पर 
७ यह अफग़ानिस्तान और ईरान दोनों को सींचती हे । 
वसन्त ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में अगर यात्री ईरान के पठार को 
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पार करें तो उन्हें कोई भी नदी नहीं 
मिलेगी । अगर उन्हें एकआध नाले भी मिलें तो उनके पानी में इतना नमक मिला 
रहता हे कि वे व्यर्थ दीख पड़ते हैं । 
आक्सल नदीः--आज कल यह नदी ईरान से दूर है परन्तु बहुत समय तक 
आक्सस ने फ़ारस की पूर्वी सीमा बनाई है | अतएव इसका वर्णन असामयिक न 
होगा । यह पामीर से निकलती हे ओर बदखाँ को घेरतो हुईं उत्तर-पश्चिम की दिशा 
सें बहतो हुईं आजकंल अरल-सागर में गिरती है। पाँचत्री शताब्दी में इसका बर्णन 
करते हुये हरोडोटस ने लिखा है कि यह कास्पियन सागर में गिरती है। इसके एक 
शताउदी पूर्व अश्ष्टाटलस के वर्णन से भो यही ज्ञात होता हे कि यह कास्पियन 
सागर में हो गिरती थी । 
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सिकन्दर महान के aR के समय भी यह नदी कास्पियन सागर में ही गिरती 
थी । लेकिन न मालूम कब इसका पथ बदल गया और आजकल यह अरलसागर में 
गिरती है । क्यों और कब इसका रुख बदल गया हे यह टीक मालूम नहीं हे । पर 
~ श्र ~ जे - कि. न्सन عه 57[ د‎ ~ 
सबसे प्रथम यूरोपियन यात्री ए० जोकिन्सन ने १५४८ इसवी में यह लिखा हे कि यह 
“किथे की झील? में गिरती है । उसने भी अरल सागर को किथे की झील लिखा हे। 
यह ईरान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक नदी हे | 


भोलः-ईराती पठार पहले वाज़्तव में एक उथला समुद्र था। E 
पठार के उड जाने के बाद समुद्र का श्रन्त हो गया | उरमियाँ की झील शीराज्ञ की 
खारी भील, सीस्तान की हामं फील, जाज़ मीरियन और अन्य पारी के टुकडे उसी 
समुद्र के बचे हुये हिस्से हें | समुद्र वास्तव में आधुनिक लूत में परिणित हो गया हे 
इन तमाम भीलों का पानी खारी है | ईरान की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर तीन सबसे 
प्रसिद्ध कील फेज्ञी हें | इनमें से वान की भील टर्की में और गोच! रूसी अर्मीनिया 
में है। 

तीसरी झोल उरमिया हे । यह ईरान की सबसे बड़ी झील हे और 
समुद्र तट से ४१०० फुट की ऊँचाई पर पर स्थित हे | उत्तर से दक्षिण तक इसकी 
लम्बाई ८० मील र पूर्व से पश्चिम २० मील है । इसका पानी इतना खारी है कि 
मरा-सागए भो इसके आगे तुच्छ हे | 

इस झोल के पश्चिम में ओर वोस मोल को दूरी पर उरमिया नामक गाँव में 


च 


ईरानी पेग़म्बर ज्ञोरास्तर पैदा हुये थे । 


दरियाये महालू दूसरो भील हे | यह शीराज़ के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह 
उथली है और इसका पानी खारा हे | इसके वाद सीस्तान की प्रसिद्ध झील हाम 
पड़ती है | हलमन्द नदी इसमें पहाड़ों से पानी लाती है। XT यह मील जाडे 
में आधी सूख जाती है परन्जु बसन्त ऋतु में यह खुब बढ़ जाती है | जिस साल पानी 
बहुत बढ़ जाता है उस साल एक नहर से जिसका नाम “शल!/ हे पानी 'गाबदी गिरद' 
में चला आता है जो १०० गज़ लम्बा और ३० TF चौडा है । १६११ ईस्त्री “शला? 
२०० गज्ञ चौड़ी और ३० गज् गहरी थी । एक दूसरी हाम. जाज़ मोरियन है जो 
वामपुर और हालिल नदी के लाये हुये पानी से वनती 8 | 
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फारस- आने जाने के मार्ग 
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ईरान कौ खाड़ी:-- ईरान के दक्षिण में फारस की खाडी फैली है। यह 
चारों तरफ स्थल से घिरी है । यह १०० मील लम्बी और ३०० मील से १४० मील 
तक चोंडी हे | अरव सागर से इसमें आने का हार होरसुज्ञ का जल-संयोयक © | 
यहां इसकी चौडाइ केवल ३५ मील है । यह उथली है और क्रमशः ऊपर उठ रही है | 
इसमें कई छोटे छोटे डीप हैं | बहरेन हीप के पास बहुत सी मेँगे की दीवार हँ पह 
खाडी को नारमारातुम यानी कडवी नदी और पूर्वी सागर इरीथिरीयन सागर, 
कहते थे । आजकल यह फ़ारस की खाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है 

इसमें यात्रो को चाँदनी रात में यात्रा करने में ही सुविधा होती है। ईरान 
के किनारे देखने पर पहाड़ों की सूखी श्रेणियां समुद के किनारे के समानान्तर चलती 
हुई दिखलाई पडतो हैं । अरब का समुद्र तट भी सखा है । अतएव इसमें से जल्दी 
निकल जाने की यात्री की इच्छा होती हे । लेकिन इस सखे दृश्य के अतिरिक्त जब 
हम इस बात का ध्यान करते हैं कि इस खाडी के पास ही सवं प्रथम संसार ने सभ्यता 
का पाठ पढ़ा था और इसी भील में सव प्रथम सनुप्य ने नाव चलाना प्रारम्भ किया 
था तो नसों का रुधिर तीब्र गति से प्रवाहित होने लगता हे। ऐतिहासिक काल में 
सनाचरित' नामी इतिहासकार के अनुसार समुद्री व्यापार का यहाँ प्रचार किया 
गया था । प्रसिद्ध मल्लाह सिन्दवाद के समय में दसरा से चन तक समुद्रिक व्यापार 
हाता था इसके बाद एक नया युग ग्रारम्भ हाता हे । जिसमें यूरोप निवासियों के 
जहाज़ यहाँ दिखलाई पड़ने लगे । 

कास्पयन सागरः-- कास्पियन सागर फ़ारस के उत्तरी तटीय सूबो की सीमा 
बनाता है | उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई लगभग ६०० मील है | उत्तरी 5 
में यह १०० मील चौडा है परन्तु दक्षिणी भाग में चौडाई बहुत कम है। यह 
तीन बेसिनों में विभाजित हो सकता हे | 

उत्तरी बेसिन उथला है--बीच वाला गहरा है परन्तु पूर्व से पश्चिम तक 
इसमें भी एक उथली लाइन है जो केवल ६० गज़ ही गहरी है। दक्तिणो बेसिःः 
सबसे अधिक गहरा हे । इसके बन्दरगाह बहुत खराब हें । 

किसी جوم‎ के इतने अधिक नामकरण नहीं हुए होंगे जितने इसके हुए हैं। 
इसका हर एक नास ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बन्ध रखता है | ज़ोरास्तर के समय में 
इसका नास ज़र.या रूकाश था जिसका अर्थ-विस्तृत खाड्यो का समुद्र होता हे | 
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YT में इसका वर्णन करते समय इसे जल संग्रह सर्व-जलोपरि के नाम से सम्बोधित 
किया गय. है । वास्तव में तत्कालीन ग्राय्ये निवासियों के दि में यह सबसे बड़ा समुद्र 2 
यूरो प-निवासी इसे कास्पियन कहते हैं। यह शब्द काएपी नामी कवीलो से बना है जो इसके 
किनारे रहते थे । ईरानी इसके वहर-डल ख़जार के नाम से संवेधित करते है | ख़जार 
नाम का साम्राज्य माध्यमिक काल के प्रथम भाग में इसके उत्तर में स्थित था । भिन्न 
भिन्न अवसरों पर इसको 'हीरकैनिया का समुद्र! और 'जिलान का समुद्र? के नाम से 
लिखा गया है | 


हेरोडोटस के समय के पूर्व के उलेखों से पता चलता है कि ईरानियों का 
विश्वास था कि यह सागर सारी दुनियाँ को घेरे हुये है। इससे मालूम पड़ता है कि 
उन लोगों का संसार कितना छोटा था | 
कार्पियन सागर के समुद्र तट की ऊँचाई में बड़ा परिवर्तन हुआ है | आज 
० कल समुद्र तट काला सगार के तट से ८१ फुट नीचे है। | 


हंटिंगटन के अनुसार पहले इसका तट आधुनिक तट से ६०० फुट ऊँचा था 
पर इसको हम पृणं-सत्य नहीं मान सकते । हाँ, इतना तो निश्चय है कि इसकी ऊँचाई 
में बडा परिवतन हुआ है । हंटिंगटन ने यह दिखलाया है कि सिकन्दर महान के काल 
में आज कल से इसकी ऊँचाई १४० फुट अधिक थी। उन्होंने क्रास्नोवोडस्क से पूर्व 
दो ऐसे तट देखे हैं जो वर्तमान समुद्र तट से क्रमशः २४०, और १४० फुट ऊँचे 
थे । अगर कभी कारिपियन सागर और UT सागर दोनों एक ही रहे हों तो इसमें 
AAT नहीं है। हम लोग जानते हे कि आक्सस नदीं के किनारे वाला मार्ग 
पहली शताब्दी में छोड़ दिया गया था । इसका कारण यह था कि कास्पियन सागर 
के धरातल में परिवर्तन होगया। भारतवर्ष, और पश्चिमी देशों के बीच का राजमार्ग 2 
अवसकुन नगर की ओर मुड गया । नगर गुरगान नदी के मुहाने के समीप कास्पियन 
सागर के दक्षिणी पूर्वी काने पर स्थित हे । गुमेश तप्या के निकट अवसकुन की 
स्थिति है। 

यहाँ से प्रसिद्ध लाल दीवार या सिकन्दर की दीवार प्रारम्भ 
होती है । इस दीवार के चिह्न सर्वथा वर्तमान हें और उनका AF समुद्र में 
जाकर हो जाता है। एक दूसरी दीवार भी समुद्र में विलीन हो गई दै। 
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इन बातों से इसका पर्याप्त प्रमाण मिल जाता है कि समुद्र का तट बहुत बढ़ गया ا‎ 
परन्तु आज कल कास्पियन सागर का पानी घट ही रहा है ١ 
गमनागमनः--जिस मार्ग का सबसे पहले वर्णन मिलता है वह 

राजमार्ग बेबिलोन से करमानशाह होता हुआ हमदान यानी प्राचीन एक- 

वतन तक जाता था। अकेमेनियन साम्राज्य के अधीन यह सारदज़ से एकवतन 
को जाता था। यहाँ से यह राजस होकर अलबुज्ञ के दक्षिणी ढाल से होता 
हुआ बैक्टिरिया को चज्ञा जाता था । सिकन्दर से पराजित होकर दारा इसी राज मार्ग 
से भागा था । बहुत प्राचीन काल से पूर्व ओर परिचम में गमनागमन का यही 
सुख्य मार्ग था । माध्यमिक काल में यूरोप के व्यापारियों का मार्ग तबरेज़ से होकर 
जाता था जिसको मार्को पोलो नामी यात्री ने तौरिस के ,नाम से लिखा है | उसके 
समय में यात्रियों का लक्ष्य चीन या भारत वर्ष हुआ करता था और बेनिस के सौदागर 
सज़्द और कामान से उर्भृज्ञ तक जाने वाली समानान्तर श्रेणियों के बीच से जाया 
करते थे । 
ईरान की खाड़ी की ओर से फ्रारस में प्रवेश करना कठिन है क्योंकि वूशहर 
शीराज़ नामी मार्ग बहुत ही बुरा और कष्टकर है | उत्तर की ओर कास्पियन सागर 
पश्चिम की ओर अरब और पूर्व की ओर बिलोचिस्तान से भी ईरान में प्रवेश करना 
कठिन ही है । यों तो फ़ारस स्त्रतः एक उजाड खंड हें और उस पर भी लूत रेगिस्तान 
- ने इसको और भी छोटे छोटे सूबों में विभाजित कर दिया है जिनमें आपस का गमना- 
गमन बडा ही कठिन हे । सबसे सहज मार्ग उत्तर-पश्चिम से हे जहाँ तबरेज़ में 
त्रिविजन्द और टिफ़िलिस से आने वाले मार्ग मिलते हें । दक्षिण-पूर्व मार्ग भी खुला 
हुआ है । हिरात तक कोई कष्ट नहीं होता है। सड़क से एक मील तक दोनों और 
बढी आसानी से गाडियाँ दौड़ सकती हैं। 
गमनागमन में ईरान ने कुछ विशेष उन्नित नहीं की है । यात्रा का एक मात्र 
सहारा खच्चर है । व्यापार भी अब तक खच्चरों और उँटों पर ही होता हे | गाड़ियों 
का आविष्कार आज से २००० वर्ष पहले हुआ था अब भी वही व्यवहार में लाई 


जाती हैं | 
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जहाँ तक वनस्पति का सम्बन्ध है ईरान का पठार एक गरीव प्रान्त है | 


उन स्थानों के अतिरिक्त जहाँ सिचाई हो सकती है सारा प्रान्त वृक्ष-विहीन और 
वालुकामय है । सुट्टी भर दलदलो को छोड़कर तृणाच्छादित भूमि दर्शन को भी 

हीं मिलती हे और झाडियाँ तो कहीं दीख भी नहीं पतीं । वास्तव में यहाँ शुष्कता 
की ही प्रधानता है । बसन्त ऋतु में कुछ समय के लिये भाड़ियाँ फूलने लगती हें और 
पहाड़ियों में हजारों पोधे उत्पन्न हो जाते हें । परन्तु ATF ऋतु के प्रथम कोके से ही 


“qT छोटे वृक्ष होते हैं जिनसे बहुमूल्य Ti मिलता है | 
कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ जङ्गली वेलि उगती हे । परन्तु ये बड़ी शीघ्रता 
से कम हो रही है । ज़ाग्रोस पर्वत के किनारे किनारे शीराज़ से प्रारम्भ होकर छोटे 
- छोटे सुन्दर वृक्षा का एक जंगल है जो २०० मील लम्बा और कई स्थानों पर १०० 
मील तक चौडा है | इसके अतिरिक्त पठार पर और जगह या तो 35 सींच कर उगाये 
जाते हैं या नदियों के किनारे पाये जाते हैं । 
सबसे अधिक प्रसिद्ध वृक्ष चिनार है । इसके अतिरिक्त RE अखरोट, देवदारु 
ओर सवं के वृक्ष भी होते हैं। 
चिनार मकान बनाने के काम में आता है । अस्मिन के दरवाज़े और राम के 
इल बनते हैं । । और अन्य جو‎ ईंधर के काम आते हैं। सबै ऑर राम को उद्यान- 
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सजाने के काम में लाते है। राम बडा छाया दार होता हे--फुलवारियो में 
नरगिस और लाल गुलाव ही अधिकांश दीख पड़ते हें । पहाड़ी घाटियों में हाथार्न 
खूब मिलता है | यहाँ जूड़ाज़ नामी दरख्त भी खूब मिलते हैं जो डलियाँ बुनने के 
काम आते हैं । आज से ४०० वर्ष पूर्व भी यहाँ यही बनएपति पायी जाती थी | 

जहाँ तक फलों का सम्बन्ध हैं ईरान एक सम्पन्न देश है। यहाँ फलों की 
उपज खूब होती है | सेव, नाश पाती, अनार, श्रखंरोट, काले और पीले बेर काली 
आर عم‎ द झरवेरियाँ बहुतायत से सव जगह पैदा होती-है। गरम प्रदेशों में अंजीर 


अनार, वादास और पिस्ता खूब होते हैं । और भी गरम स्थानों में छुहारे नारंगी 


د - 


और नीबू पैदा होते हें । फारस के अंगूर और तरबूज़ बहुत प्रसिद्ध हैं । 

फ़ारस की मुख्य फसल गेहूँ और जो हैं । ज्वार, बाजरा, अरहर, मटर, सूँग, 
उरद, कपास, अफ्लीम और तम्बाकू की खेती खूब होती है । तिलहन भी सब जगह 
उत्पन्न होती हे सलजम, सकरकन्द, प्याज़ और लहसून भी बोया जाता है | कास्पियन 
के खूबो में और गरम प्रान्तो में धान और मकई की खेती होती है । तरकारियों में 
आलू , गोभी, MARI, टमाटर, BEF और मूली मुख्य तरकारियाँ हैं । परन्तु 
इनमें भी सभों की खेती सवंदा नियमित रूप से नहीं होती हे | 

ईरान के पहाड़ों पर कांटेदार पोधे और बड़े कुकुरमुत्ता होते हैं। यहीं मन्ना 
जिसको ईरानी बहुत चाहते हैं बहुत पैदा होता हे ऊंटकटारा भी मिलता है। 
करमान में ( करावे ) बीज मिलते हैं। सुगंधित हींग का हिन्दुस्तान में बड़ा 


[oS ~ 


प्रचारे -है। FIRAT सागर के समीपथ सत्रों की दरा बिलकुल भिन्न 2 | 


० 
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यहाँ के बन बड़े सधन हैं | दरख्त खूब लम्बे चोडे और घने होते हँ । एम, बीच, 
सिन्दूर, मेपल, एश और नीबू खूब फैले हें । बन के दरख्तों पर फैली हुई अङ्गर की 
AR का दृश्य बढ़ा ही सुन्दर मालूम पड़ता हे | भूमि घास और पोधे से (स्नोडाप) 
पूर्णतः अच्छादित रह और ऐसा ज्ञात होता हे । मानो हरे मखमल का फश बिछा 
है | फूलों में वाइलेट और प्राइमरोज़ खूब होते हें | बनस्पति उध्णकटिबंधी नहीं हे 
au दक्षिणी यूरोप के जाति के हैं। 

छुडारे फारस की खाड़ी की जलवायु सूखी और गरम है और तथा ताइ 
ही मुख्य उपज है | बन्दरश्रब्बास के करीब इनके खेत के खेत लगाये गये हैं ओर 
सूखे रेगिस्तान में इसकी हरियाली आखों को बड़ी सुखप्रद ज्ञात होती हे | 
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फारस में फ़लों की खेती खूब होती है। लोगों को बगीचे और उद्यान 
लगाने का खास शोक़ हे , बगीचों से घिरे हुए गाँव फारस के एक मुख्य दृश्य हें । 


पशु:--कासियन सागर के सूवो में चीते बहुतायत से मिलले हैं और 
दक्षिणी-पशिचिमी सूबे अपने शेरों के लिये प्रसिद्ध हें । उत्तर और दक्षिण में भालू भी 
मिलते हैं परन्तु ये संख्य! में कम हैं। भेड़िया, तेंदुआ, लकड्बग्घा, जंगली बिल्ली, 
सियार और लोमडियाँ चारो तरफ मिलती हैं। कास्पियन सागर के सूवों में बड़े 
सुन्दर बारहसिघा और हिरन बिचरते रहते हैं | मेस्रोपोटामियाँ और ज्ञात्रोस 
की पहाड़ियों में भी चितकत्ररे हिरन पाये जाते हें । लेकिन फारस के खास पशु जो 
सब जगह पाये जाते हें जंगली भेड़ और हिरन हें। जंगली सुअर शिकार का 
खास जानवर हे परन्तु ईरानी इसका शिकार करना हराम समभते हें | यह कारिपयन 
सूबों के जंगलों और सर्वत्र नदियों के किनारे पाये जाते हें । मेदानों में बारहसिंघे 
पाये जाते हें दलदलों के पास जंगली गदहे पाये जाते हें | खरगोश कम मिलते हें | 

पाळ तू पशुः- फारस या प्राचीन मिडिया घोड़ों के लिये प्रसिद्ध था । कुछ 
छोटे छोटे जानवर पाले जाते हैं । कास्पियन और सीस्तान सूबों में कूवड़ वाले जानवर . 
मिलते हैं । कास्पियन सूत्रों और रवि सान में भेंसा पाया जाता हे परन्तु यह पठार 
पर नहीं मिलता हे | ईरान में दुम्मा भेड़ पाई जाती है--इसकी पूछ मोटी होती है 
जिसका वज़न ع‎ सेर तक होता हें । वज़न बसन्त ऋतु में बढ़ जाता हें | परन्तु ज्यों 
ज्यों सरदी बढ़तो जाती हे वजन भी घटता जाता हे | एक प्रकार की बकरियाँ भी 
मिलती हैं जिनके बाल बड़े ही सुन्दर ओर कोमल होते हैं जिनसे शाल आदि बनते 
हें । खुरासान का एक FF वाला उँट अपनी मजबूती के लिये मशहूर है । बिल चिएतान 
में साँडिदी पाई जाती है जो अपनी तेज़ चाल के लिये प्रसिद्ध है | कास्पियन का दो 


कूबड़ों वाला उँट भी कभी कभी कारवां में दिखलाई पड़ जाता है | 


शिकार के पत्ती:--पहाड़ों में ६००० फुट की ऊँचाई पर कुछ पहाडी-मुगे 
पाये जाते हैं । भिन्न भिन्न जाति के फाख्ता भी मिलते हैं । पठार का ख़ास पक्षी तीतर 
होता है जिनकी दो क्रिस्मे होती हैं । एक तीसरे प्रकार का तीतर केवल दक्षिण में ही 
मिलता है। गरम प्रान्तों और जिरूफ़्त की घाटी में पत्तो बहुतायत से पाए 
जाते हैं । रेत के पदी भो तीन प्रकार के होते हैं पर पठार पर अधिकतर सर्वोत्तम 
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पक्षी मिलता है । वत्तत और कुड़ अभ्य पक्षी जाडो में आ जाते हैं और बसन्त ऋतु 
में ही जाल में फसाए जाते हैं। कवूतर सर्वत्र पाये जाते हें | 


बिना शिकार वाले पक्षियों में चील्ह बाज और गिद्ध खूब पाये जाते हैं। ग्रीष्म और 
बसन्त ऋतु में बीईंटर होपो ब्लूजे ERT करते हैं कोळे, बवा, गौरा बुलबुल आदि पक्षी 
बहुत मिलते हैं | बुलडुलों को पकड़ कर पालते हैं। कास्पियन सूबों में और सीरतान में 
पानी में रहने वाले पक्षी मिलते हैं । पन-डुब्बिया, हंस और राज-हंस इसके उदाहरण हैं। 


खनिज पर्दाथः--ईरान में खनिज पदाथ विशेष नहीं पाए जाते | और 
गमनागमन की कठिनता के कारण वर्तमान काल में भी सभी खानो में काम नहीं 
होता । प्राचीन समय में दशा इसके विरुद्ध थी। अलार साम्राज्य के पर्वतो में तावा 
खूब होता था मध्य एशिया भी अपने पशुओं के लिये प्रासिद्ध प्राचीन धातु-काल में 
अनेक खानों में काम होता था जिसका अब पुनः आविष्कार नहीं हुआ है । धातु 
काल में लोग बेबीलोन में ताम्त्रा व्यवहार में लाते थे कांसा नहीं | वह पत्थर जिसका 
शिलालेखों में अधिकांश वर्णन आता है बहुमूल्य है जा दमावन्द के पर्वत में मिलता 
था । लेकिन इस खान का अब पता नहीं हे | प्राचीन काल के और धातु, लोहा, रांगा 
सोना ओर चाँदी हैं । बहुमूल्य पत्थरों में हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलमणि पाये जाते 
थे । इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि प्राचीन काल में खानों में लड़ाई में पकड़े 
गये दास काम करते थे जिनके जोवन का कोई मूल्य ही नहीं था | 


शाह अब्बास ने ईरान की खानों में काम कराना प्रारम्भ किया था परन्तु इसमें 
बड़ा घाटा था। १७ वीं शताब्दी का यात्री टैवरनियर लिखता है “कि ईरान की चाँदी 
की खानों में दस रुपये की पूँजी लगाक! ६) ही मिल सकते हैं” । वास्तव में गमना- 
गमन की कठिनता के कारण लाभ के साथ इन खानों में काम नहीं हो सकता | 


आज कल भिन्न भिन्न स्थानों पर लोहा, ताँबा, रांगा, पारा, कोयला, चाँदी, 
सोना, सुहागा तथा मिद्टी का तेल पाया जाता है। आज कल लोहा की खुदाई 
नहीं होती | परन्तु सब्जवार के पीछे और लूत के पूर्वी किनारे का तांबों को खानों से 
लावा निकाला जाता है। इन खानों का वर्णन मुसलमान इतिहासकारों ने 
qi किया है । इन खानो की रक्षा करने वालो चहार दिवारियाँ पुरानी नहीं मालूम 
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पढ़ती हैं रांगा, पारा, चाँदी ओर सोना तथा मैगनीशिया और सोहागे की कुछ खानों‏ 
में काम होता है । परन्तु तेहरान ओर मशद कोयले की खानों में बराबर काम‏ 
होता हे |‏ 


मिट्टो का तेल;--१६०७ से शस्तर के ३० मील पूर्व मिट्टी का तेल निकाला 
जाता है । लोगों का ऐसा विचार हे कि मिट्टी के तेल यह कटिबंध काकेशस से ईरान 
की खाड़ी तक फेला है । ईरान की खाड़ी में किरम दीप में मिट्टी का तेल निकलता 
है । किश्म में नमक भी मिलता है। 


“साइक्ल के श्राधार पर 
बंशीधार श्रीवास्तव | 


> on aram 


1 
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इंरान के बालक 


` भारतवषं की भाँति ईरान में भी बालकों का विशेष रूप से आदर होता हे। 
जब किसी के घर में बालक का जन्म होता हे तब उसके यहाँ उत्सवों की बाढ़ सी 
जाती है । वालक के माता पिता अपने मित्रों तथा सम्वन्धियों को दावतें देते हैं और 
ग़रीब दुखियों और कंगालों को भी यथाशक्ति भोजन वख देकर सन्तुष्ट करते È | इसके 
अतिरिक्त घर में नाच गान आदि भी तरह तरह के उत्सव होते हैं । 


बालक के एथिवी पर पैर रखते ही उसे एक विचित्र ढंग का क्रीमती और 
कामदार चोंगा पहना देते हैं और रेशमी वख्रों से सजाये हुए पालने पर लेटाते हैं । तबः 
दाइ पुरस्कार की आशा से उस बालक को पिता के पास ले जाती है। पिता बांलक' 


को चूम कर कृतकृत्य हो जाता है और दाई भी समुचित रूप से पुरस्कृत होकर सन्तोष 
का अनुभव करती है | 


ईरान में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जिसके घर में बालक नहीं है उसकी आंखों 
में रोशनी नहीं हे । इस दशा में पुत्र का मुँह देखकर माता पिता का आह्वादित होना 
स्वाभाविक हे | परन्तु दुःख का विषय है कि ईरान में भी वेचारी बालिकायें उपेक्षा कीं 
ही पात्र समझो जाती हे उनके जन्म से नतो घर में किसी तरह की चहल पहल 
होती है थोर न कोई उनका स्वागत ही करता है | 


ईरान में बालक के जन्म लेते ही उसे सुन्दर और बहुमूल्य वस्त्रों की लादी 
में जो लपेट देते हैं उसका एक कारण है । वे चाहते हें कि बालक -की रूप रेखा 
भलीभांति देखकर किसी का उसकी सुन्दरता की प्रशंसा करने का अवसर न मिले । यदि 
केई यह कह ही बैठे कि देखा, केठा सुन्दर यह बालक है तो साथ ही. साथ यह 
कहना भी आवश्यक मान जाता है--माशल्ला NA, ईश्वर सवंशक्तिमान है । अन्यथा 
लोग बालक के लिए अशुभ मानते हैं | | 


ईरान के स्कूलों में बालकों को ढेर की ढेर पुस्तकं पढ़ने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती | उन्हें कुरान भर रटाया जाता है उसका AF समकना आवश्यक नहीं मान्य 


जाता है । यहाँ तक कि कितने ही ईरानी अध्यापक भी कुरान का अर्थ भलीभांति नहीं 
3 
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समकते है । बात यह है कि कुरान अरबी भाषा में लिखा है जो ईरान की भाषा से 
भिन्न और कठिन हे । 
ईरानी बालकों को अपने भ्रक्षर सुधारने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता 
है । कारण यह है कि ईरानियों को अपनी लिखावट की सुन्दरता का सदा से ही 
अभिमान रहा है और वे अपने हस्त लिखित ग्रन्थों के चित्रों की भाँति सजाकर बड़े 
शौक्र से रखते हैं। | 
इरान में स्लेट नहीं होते । वहाँ के बालक किलक या सुश्कवेद की क़लम से 
प्वमकीले काग़ज़ पर खूब बना बना कर लिखते हें । लिखते समय वे अपनी कापी 
. दाहिने घुटने पर रख कर बैठते हैं और जव कभी कोइ अक्षर अशुद्ध हो जाता है तत्र 
ज्ञबान से चाट कर उसे मिटा देते हैं और उस स्थान पर शुद्ध अक्षर लिख देते हैं। 
इरान के बालक अपना हस्ताक्षर नहीं करते | वे अपने अपने नाम की मोहरे बनवा 
कर रख छोड़ते हैं और जब कभी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पड़ती हे तब उस 
मोहर में ज़रा सी स्याही डाल कर छाप देते हें, बस, इसी से उनका हस्ताक्षर करने 
का काम चल जाता हे । 
ईरानी बालकों की पोशाक भी अदभुत होतीं है । अपने पिता के ही समान 
वे लम्बे और ढीले ढाले चोगे पहनते हैं और मस्तक ८र आस्तरखान कुलह रख लेते 
हैं । बात चीत करने में ये बालक आरम्भ से ही चतुर होते हें। इन्हें इस बात 
का सदा भय रहता है कि कहां किसी के प्रति किसी श्रनुचित शब्द का प्रयोग 
न हो जाय | 
ईरानी बालकों को भोजन करने का ढंग भी सावधानी से सीखना पड़ता हे 
वहाँ न तो अंगरेज़ों की तरह भोजन की सामग्री AF पर रख कर छूरी कांटे से खाने 
की प्रथा है और न ईरान के लोग हिन्दुओं की तरह पाटे पर बैठ कर थाली में ही 
खाते हैं वे लोग अपने मामने चमड़े का एक चद्दर बिछा कर भोजन करने बैठ, जाते 
हैं और बंधने में से थोड़ा सा भात हथेली पर रख कर उंगलियों की सहायता 
से मुठिया सी बना कर खा लेते 5 | जब तक वह मुठ्या ठीक नहीं बन जाती और 
भात खूब अच्छी तरह सन नहीं जाता, तर तक वैसे डी उँगलियों से 28 रहते हैं 
इन लोगों के भोजन में विशेषता यह है कि सुट्टी से एक भो चावल चइर पर नहीं 
गिरने पाता। इसके भ्रतिरिक्त भोजन करने में aT हाथ का उपयोग वे लोग किसी 


८८-0७. Gurukul عند‎ e || Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ॥ 


( २७ ) 

भी दशा में नहीं करते । एक हाथ से चावल का इस तरह सान लेना वास्तव में कोई 
आसान काम नहीं है | रोटी के RF से ही वे लोग थारी कटोरी का भी काम 
चला लेते हैं । 

ईरान के भिन्न भिन्न स्थानों की दरियाँ अपने अपने स्थान की ख़ास विशे- 
पता रखती हैं। परन्तु उन रंग बिरंगी और सुन्दर सुन्दर दरियों के बनाने 
का श्रेय वहाँ के बालकों के ही होता हे | उस्ताद बैड कर केवल उन्हें ज़रा सा रंग 
आदि के सम्बन्ध में इशारा भर करता जाता है और वे सारा काम अपने आप ठीक 
कर लेते हैं। 

ईरान के किसो प्रदेश में रेलगाड़ियाँ नहीं चलती किन्तु वहाँ भी बहुत 
से अच्छे अच्छे नगर हें । अतएव व्यापारियों तथा अन्यान्य व्यक्तियों का पैदल ही 
दुर्गम बनों में होकर बहुत सा रास्ता तय करना पड़ता है । उस दशा में यात्रियों के 
धन तथा प्राण का बढ़ा भय रहता है और कभी कभी बडी साहसपूर्ण घटनायें 
हुआ करती हैं । ईरानी बालक ऐसी घटनाओं का वर्णन बड़े चाव से सुना करते हैं। 
इन वीरता-पूर्ण कहानियों का हाल सुन सुन कर वे आनन्द से फूल उठते हैं । 


Sete 
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€ 
FUT का स्त्री समाज 


ईरान का स्री समाज करीव क़रीब वैसा ही है जैसा हमारे भारतवर्ष का | 
ईरान में बालविवाह वृद्ध-विवाह वहु-विवाह पर्दा आदि बातों का हमारे यहाँ से भी 
अधिक प्रचार है । ख्रियो की शिक्षा आदि की कोई बात नहीं है। छोटी बच्चियों को 
FT हीं में कुरान रटा दिया जाता है । बस यही सब कुछ है | 
स्त्रियों का अधिक समय घरों के भीतर ही व्यतीत होता है । अमीर घरों की 
खियाँ तो शायद ही कभी बाहर निकलती हों । घरों में वे खाना बनाती हैं, बच्चों 
की देखरेख -करती हैं, गृहस्थी के अन्य कार्य्यं करती हैं और फुर्सत पाती हैं--फुर्सत 
ही अ्रधिक रहती है---तो आपस में गपशप करती हैं या लड़ती हैं । 
` पति जैसे हमारे देश में परमेश्वर समझा जाता है वैसे ही ईरान में भी । 
2 हसे सन्देह नहीं कि बहु-विवाहे की प्रथा हमारे देश में कम नहीं हे, पर ईरान में 
बहुत ही अधिक हे । कुरान में एक पुरुष की चार शादियाँ तक करने की बात लिखी 
है। इसके अनुसार प्रायः सभी लोग जे कमा कर खिला सकते हैं, चार शादियाँ 
करते हैं । कम शादियाँ करना अधिकांश लाग अपनी शान के खिलाफ़ समभते हें | 
ख्रियो को सदैव इस बात का प्रयत्न करना पड़ता है कि पति उनसे प्रसन्न रहे । इससे 
उनमें आपस में बड़ी प्रतिडन्दिता रहती है । इसके लिए वे नाना प्रकार के श्टंगार 
करती हैं। ईरान में बडी बड़ी आँखें और घनी भौ वाली बड़ी सुन्दर समझी 
जातो हैं। इससे बेचारी स्त्रियों के कनल आदि से अपनी भों का रँगना पड़ता हे। 
अगर सडक पर चलती हुईं किसी स्री का बुरक्रा इत्तफ्राक से उठ जाय और आप 
उसको तरफ़ देखें तो बड़ी बढी श्राँखें और कालो विशाल भोहें देखने के मिलेंगी । 
ईरानियों के गीत में इन भोहा का बडा ज़िक्र आता है इनके लिए बड़ी बड़ी उपमाएँ 
साँची जाती हैं । इरानियों का एक माम्य गीत बहुत दिन हुए मैंने सुना था। 
उसका भावार्थ यह है-“मियाँ नमाज़ बहुत पढ़ते हो। रोज़ा बहुत रखते हो | 
अल्लाह अल्लाह बहुत करते हो ? क्यों ? क्योंकि तुमने काली भौहें नहीं देखीं | तुम्हारी 
आँखो के सामने कोइ घुँघट नहीं उठा । जिस घड़ी उठ जायगा। बस उसी घड़ी 
नमाज्ञ भूल जाओगे ! रोज्ञा खाल दोगे ओर शरबत माँगने लगोगे !?? 
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शरबत ईरान की ख़ास चीज़ है। तरह तरह के शरवत बनते है और खूब 
पिये जाते हैं । खुन्दरी स्त्रियों की शरबत से भी उपमा दी जाती हे । जिन स्त्रियों की 
भोहि बड़ी काली होती हैं और जा विविध प्रकार के शरबतों का बनाना भी जानती 
रहती हैं उनका बड़ा मान होता हे । स्त्रियां अपनी सौतों का परभाव करने के लिए 
नाना प्रकार के तंत्र मंत्र का भी प्रयाग करती रहती हैं। वे पुरुषों के लिए जितनी 


SS 


वेIमल और प्रिय होती हैं स्त्रि के लिए उतनी ही कठोर और अप्रिय होती हैं । 


इधर ईरान में शिक्षा की वृद्धि दो रही है। इसाई मिरनरियां ने इस दिशा 
में वड़ा काय्यै किया हे । अब ईरान की सरकार भी इसमें दिलचस्पी ले रही है। 
खियों के अनेक स्कूल ओर कालेज खुलाये हें और बहुत सी पत्रिकाएँ भी निकलने 
लगी हैं । मातृ-भाषा फ़ारसी है पर अब बहुत सी खियाँ शौकिया अँगरेज्ी पढ़ती हैं 
और बहुत सी विलायत आदि भी हो थाई हैं और जाने वाली स्त्रियों की संख्या दिन 
प्रति दिन बढ़ती जा रही है | 


कहा जाता है कि आधुनिक युग RF का युग है । स्त्रियों की जागृति के 
चारों ओर से समाचार आ रहे हें। ईरान की स्त्रियां भी जगी हैं और जिस गति से 
वे बढ़ रही हैं यदि वही क्रम जारी रहा तो बह दिन निकर है जब ईरान की काया 
पलट हो जायगी । घरों के अन्दर ईरान की ख्रियों की पोशाक बड़ी भद्दी हाती हे | 
चुडीदार तंग पैजामा, तंग कुर्ता और लम्बी चोटियाँ । बहुत सी खियाँ तो चोटी 
बढ़ाने के लिए घोड़ों के बाल लपेट लेती थीं | पर अब इन बातों का रिवाज़ उठ गया 
हे । अब वे यारोपियन पोशाक को अपना रही हें । और सामाजिक ङुरीतियों के प्रति 
घृणा का भाव भी उनमें पैदा हो गया हे | अनेक स्त्री संस्थाओं ने बहु-विवाह, पर्दा, 
दहेज आदि के विरुद्ध प्रस्ताव पास किये हें । अनेक ने अपने पति्रों से बगावत की 
हे और अब वे उस सड़क पर आ गई हैं जिसके ऊपर से समस्त संसार का सभ्य स्री 
समाज गुज़र रहा है । संसार कुछ दिन और उनकी भोहें और शरबत का गीत गा ले। 


श्रीनाथसिद 
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पुरानो डायरी के कुछ TY 


सन्‌ १८३८ इस्वी के अक्टूबर महीने में में तने तवरेज्ञ से जिळान के लिये 
प्रस्थान किया । अपनी इस यात्रा के लिए फारसी खुर्दिस्तान और खामसह 
होकर जाने वाले लम्बे और टेढे मार्ग का मैंने अवलम्वन किया, 
इस यात्रा द्वारा में मिडिया की शाचोन राजध;नी KT नगर का पता 
लगाना चाहता था। इस नगर को प्राचीन सत्ता मै झुमे पूरा विश्वास था। 
परन्तु दक्षिणी अज़रवैज्ञान के भौगोजिक ज्ञान के बिना यह निश्चित करना 
असम्भव था कि उस प्राचीनतम नर की वर्तमान स्थिति कहां पर है | 
घोड़े पर सात मील की यात्रा करके में अक्टूबर १६ को तवरेज़ से सिरदारूद - 
पहुँचा जो तवरेज़ के दक्षिण पश्चिमी कोने पर स्थित है, तवरेज्ञ से २ मील 
चलने के वाद मुझे रास्ते में लावा नामक छोटा गाँव मिला जिल भःगरमी : 
की ऋतु में रहने के लिए एक मकान बना था। तबरेज्ञ निवाली गरमी 
के दिनों में यहीं आश्रय ग्रहण करते हैं, ओर नाना प्रकार के नाच गानों में 
अपना समय व्यतीत करते हैं | यहाँ एक गरम पानो का चश्मा भी हे, 
जिसका पानी औषधि की भांति गुणकारक है। इस चश्मे के आसपास की 
भूमि ज़मीन को सतह से ऊँची है और उस पर चढ़ कर देखने से तवरेज़ 
, पूरो छटा भली भांति واج‎ गोचर हो जाती है । कम से कम तीस 
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मील के बंगीचे से घिरा हुआ ag नगर काफी विस्तृत दिखला पड़ता 
है । तवरेज्ञ नगर की दक्षिणी सीमा बनाने वाळी नीची पहाड़ियों के बाई' 
ओर तथरेज्ञ से खिरदाडद ज ने वाला मार्ग है और उनके दाहिने ओर एक 
विस्तृत मैदान है जे खारी भोळ के किनारे तक फैला हुआ है | सिरदारूद 
एक सम्पन्न स्थान है, जो खिंरदाहूद नामक नदी के किनारे ही वला है | 
यह चारों ओर से बड़े gat और विस्तृत बगीचों से घिरा हुआ है। 

सिरदारूद से चलकर बाईस मीळ की यात्रा करने के वाद में गोगान 
नामक गांव में ठहरा, मेरे मार्ग के समीप वाले मैदान में खेती ,खूब होती 
है, और उसके दोनों तरफ छोटे-छ टे अनेकों गांव बसे हैं | इनमें से एक का 
नाम खुसरूशाह है जा सिरदारूद से करीब म मील के फासले पर स्थित 
8 । यह काफी बड़ा है, और यहाँ की जलवायु भी नदी के तट पर स्थित 
अनेक अन्य स्थार्ना की भांति बड़ो ही मनोरम है । उपज भी अच्छी हाती 
है, जहां तक दृष्टि जाती है, खुसरोशाह की घाटी, बगीचों और उपवनों 
की एक सुन्दर सीढ़ी सी दीख पड़ती है | प्रकति-सोन्दय्ये इतना चिताकर्षेक 
8 कि फारसी कविश्रों ने फारस के अन्य “चार स्वर्गो' के साथ इसे भी 
स्थान दिया है । प्राचीन काल मै यह बहुत सम्पन्न और विख्यात नगर था 
सिरदारूद से बारद्‌ Fw पर इलखोज़ी नामक ग्राम है। यहां से एक 
मील के बाद रास्ता, छोटी-छोटी पहाड़ियों के बीच में देकर गुजरता 
है । आगे दक्षिण पश्चिम में योगान गांव तक चपटा और खुला 
हुआ चमन है, ओ नो मील तक फेळा हुआ है गोगान नामक गाव दकरगान 
के अधीन है, जिससे पांच मील की दूरी पर वह स्थित हे | इस प्रदेश के 
अन्य स्थानों की भौति यह भी बगीचों से घिरा हुआ है, और गाँव के 
मकाने। में पहुँचने के लिए यात्री का इन बगीचे से हाकर करीब नौ मोल 
ऊपर चढ़ना पड़ता है | बाढ़ से इसे बड़ा नुकसान हुआ है पिछले दो वर्षा 
में इस गांव के बीच से बहने बालो नदी में दो बार बाढ़ आ चुकी है। 
परन्तु फिर भी गाँव पुनः समृद्ध हो चला है । इसका मुख्य कारण है, यहाँ 
के बगीचे! की उपज | फलों की खेती के लिए यहाँ की मिट्टी बड़ी ही 
उत्तम और उपजाऊ है। यदाँ की जनता खूब मत लगा कर फलों की 
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खेती करती है । मुख्य फल सेव, अगूर, अनार, बेर और नाना प्रकार की 
झरबेरियाँ है । तबरेज़ का यहाँ ओर दकरगान के अधीन ओर गावो खे फल 
आर लकड़ी जाती है । इस जिले के लगभग सभी बगीचे तवरेज्ञ के रहने 
बाले मदाजन ओर बनियौँ के कब्ज़े मे हे-वे ही इनके मालिक हैं और गांव 
घाले खेतों मै या तो मज़दूरी या उपज का पांचवां हिस्सा लेकर काम करते 
हैं। sag वगंगज्ञ चाड खेत के लिए उन्हें सरकार का ६ शिलिंग 
( लगभग ४ रु० ) मालगुज़ारी देनी पड़ती है। इन पर अनाज की खेती 
करने वाले किसानों की ar अधिक लेक्स भी लगता है कारण यह है 
कि फलों का व्यापार अधिक लाभ प्रद होता है । गोंगान रचतः तो प्राचीन 
ग्राम नहीं है परन्तु देकरगान जे! ज़िले का मुख्य नगर हे बड़ा प्राचीन है। 
गोगान से एक मील चलने के बाद सड़क पहाड़ियों की श्रेणी में घुस जाती 
है, और तीन मील चलने के बाद फिर उस राज मार्ग से मिल जाती है, जो 
कि लू'जी वुरनी के पास बाई' ओर मुड़ गया हे पहाड़ी मै लगभग ६ मील 
चढ्ने के पश्चात्‌ यात्री संगमरमर को खानों के पास पहुँच जाता हे। 
ये सड़क के बाई ओर करीव १०० TF की दूरी पर स्थित है, 
ये खाने भूगर्भ विद्या विशारदों के अध्ययन को वस्तु हैं, ये लगभग आध 
मील के घेरे मे फेली हुई है । इनका आकार छोटा और विषम है जिनकी 
गहराई दल या बारह फुट से अधिक नहीं मालुम पड़तो है ١ इन गड्ढों में से 
सद्देघ, छाटो-छोटी पानी की घारायं ऊपर का उबला सी करती हैं । गै के 
निळ जाने के बाद चूने के FIAT की एक तह सी बच जाती है जिससे 
चश्मों के किनारे लगभग एक फुट जमीन की सतद्द से ऊपर उठ जाता है। 
संगमरमर की इस खान में आज कल कोई काम नहीं हो रहा था 
लेकित मैंने पत्थर के कटे हुये हज़ारों टुकड़े देखे जो वहाँ से हटाये जाने 
वाले थे । यहां का संगमरमर लगभग एरद्शंक होता है ओर खिड़कियां 
बनाने के काम में आता है । मकान का फश भी बहुधा इससे जड़ा जाता 
है । तेहरान के दीवानखाना का प्रसिद्ध सिंहासन भी शायद्‌ इसा से बना 
है ı ag से सड़क छोटे मैदान मे हाती हुई सीधी दक्षिण लगभग दो मोल 
तक जाती दवै फिर नांची पहाड़ियों में घुस जाती है, आठ मील के बाद 
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यद्ध पुनः उच्च बड़े मैदान से जा मिलती है जो झील के दक्षिणी-पूर्वी किनारे 
पर आबाद हे । इस स्थान पर फिर सड़कें के दो भाग हो जाते हैं एक, 
कारचा से जाने का बड़ा माग है जो पहाड़ियों से जाता है,झील और पहा- 
EA के बीच का جه‎ भाग बहुत उपजाऊ हे ओर गांवों से ढका हुआ हे 
पानी बहुतांयत से बरसत! है ओर जलवायु इतनी अच्छी हे कि पूरे फारस 
देश मै ऐसे स्थान कम हैं | मुख्य स्थान शीराज्ञ हैं कभी तो पूरे ज़िले| को 
भी शीराज के नाम से सम्बोधित करते हैं। यह प्रदेश शाही जायदाद है। 
इस प्रदेश मै केवल शीशवां ही इस जागीर से बरी है। यह मालिक कासिम 
मिरज्ञा की जो भूतपूर्व फारस के बादशाह के राजकुमार हैं, सम्पत्ति है, 
जिन्होंने यहां पर यारोपीय ढङ्ग का बङ्गला बनवा रक्खा है। राजकुमार 
पश्चिमी सभ्यता के पुजारी हैं ओर देखने से शीशवां एक पाश्चात्य नगर 
सा दिखलाई पड़ता है । उनकी जागीर से उन्हे लगभंग दस हज़ार से 
खेकर बारह हज़ार पौड तक कीं आमदनी हो जाती है। उन्हें जहाज़ 
बनवाने का खास. व्यसन है। उरमिया की कील उनके बढ़ले के एक 
मील की दूरी पर है। इस भील पर भी उन्हीं का अनन्य अधिकार 
है। पुराने ढङ्ग की नावों का FET कर उन्हाने नये ढङ्ग की नावें, रूस के 
कांरोगरों से बनबालो हैं । उन्हाने बड़े परिश्रम के पश्चात्‌. एक बड़ा जहाज 
भी बनवा लिया हे जो पाले से चलता है। परन्तु उनको प्रबल इच्छा है 
कि वे इस कील में स्टोमर में FF । पर इनमें व्यसन उरमिया झील के 
भौगोलिक वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योकि पाठक गण उससे 
भळी भांति परिचित हैँ । इसकी अधिक से अधिक गहराई आठ गज है | 
इसके पानी में नमक का हिस्सा बहुत हे/ जिससे पानी का घजुन 
बहुत भारी हो जाता है । और इस कारण आधियेो! का इस पर कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता । आंधी का प्रचंड कोका भी पानी को धरातल से कुछ 
ही ऊँचा उठा सकता है | लोगों का कथन है कि भील की लम्बाई चौड़ाई बढ़ 
गई है जा डथले किनारे पहिले स्थळ थे अब वे जल के भीतर हें इसका 
प्रधान कारण जागातू और तताऊ नामक नदियों का झोल में गिरना है जा 
पहले मियान दाग के मैदान को खीचने के काम में लाई जाती थो | झील 
पू 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८ ३४.) 

` मे छोटे-छोटे कई द्वीप भी हैं परन्तु अब तक वे बिल्कुल सूने पड़े थे 
अभी हाल में मालिक कासिम मिरजा ने उनमें से सबसे बड़े को आबाद 
_ करना प्रारम्भ कर दिया है कि जिसका नाम उन्हाने 'मराले' रक्खा है (इस 
फारसी शब्द का अर्थं जङ्गली [हरन है) FIR सर्व प्रथम राजकुमार ने 
इस 3313 द्वोप में मराल का एक जोड़ा देखा था जो इस समय उस द्वीप 
के एक मात्र निवासी थे। आज में शोशवां ही में रह गया मुझे यहां रद कर 
पेखा आमाल हुआ कि एक मात्र सामाजिक उन्नति से ही मंनुष्य की 
नैतिक उन्नति हो खकती है। शीशवां से तेरह मील का मागे समाप्त कर 
में बिनाव पहुँचा जो शोशवां से द्क्षिण-पूर्व को है । अजब शहर और खानि- 
यान नामक गाँव Î खे क्रमराः आधा और डेढ़ मील की दूरी पर रास्ते 
हे वाई ओर छूट जाते हैं | खांनियान खलीफा के विश्राम का खास स्थान 
है ı शीशत्ां के दो मील की दूरी पर मेंने द॒ज्जियारूद नामक नदी को पार 
किया दज्जियारूद जिस मैदान से होकर बहती हे उसे किसान इसी से छोटी 
छोटी नहर निकाल कर सींचते हैं। इस मैदान की खास पैदावार कपास, गेहूं, 
ज्ञा और चावल है । नदी के दो मील के बाद सड़क उपजाऊ मैदान को छोड 
देती है और एक ऊसर प्रदेश से होकर जाती है ज्ञो पहाड़ियों और उरमिया 
भीळ के बीच में स्थित है इस उज्ञाड प्रदेश को पार कर यह नमक के एक 
وجوج‎ से होकर जाती है। जब भील का पानी बहुत अधिक बढ़ जाता 
है तो पानो दलदल के ऊपर आ जाता है। इस दलदल के समीप 
पहुँच कर मारगाह जाने वाला मागे बाई' ओर मुड़ जाता © और 
पद्दाड़ियों के दामन से होता हुआ प्रसिद्ध सूय्यं FUN के नीचे 
होकर गुजरता है। बिनाव जाने के रास्ते में नमक के दलदल से 
गुरजता है इसलिए बरसात के दिनोंमें इनका पार करना असम्भव हो जाता 
हे । बिता पक बड़ा नगर हे जिसमें लगभग १५०० मकान हैं। चारों 
तरफ यह बगीचे और श्रंगूर की वेलॉ से घिरा है। आवोद्दवा के मात- 
fa होने से यहाँ अंगूर बहुतायत से होते हैं। धरातल के नीचे थोड़े 
ही दुर पर पानी अधिकता से इकट्ठा रहता है । श्रतएव अंगूर्रो के लिए 
काफी मात्रा मै जल मिल जाता है। अंगूर तवरेज्ञ को भेजे जाते 8 
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वानी की धारायं शदर के अधिकांश मार्गो' से दोऋर at हैं | अतपर 
फारख के साफ़ शहरों में बिनाब का दुखरा नम्बर है । RA मरगाद 
के दी आधीन है और लगभग चार दज़ार पौंड लगान सरकार को देता 
है अज़र वैज्ञान की सेना में इले ४०० आदमी का पक रिसाला भी देना 
पड़ता है | सोफीचई नामक नदी बगीचों की दक्षिणी सीमा पर बहती 
है जिससे अनेको नहर निकाल कर नगर और अंगूर को सीचने वे: 
काम के लिए पानी निकाला जाता है। RAT प्राचोन नगर नह्दीं । 
बिनाब से चलकर २० मील की सफर के बाद मैं चिलिक नामक गांव 
में पहुंचा जो मालिक कासिम के कब्जे में ताताऊ नदी पर वला हुआ 
رخ‎ बिनाब के बगीचों के पार करके मैने सोफीचई नदी को एक अच्छे 
पुल से पार किया और दो मोळ तक एक उपजाऊ मैदान में चलने के 
बाद्‌ उल पहाड़ी के पाख पहुंचा जो कि विस्तृत मियान दाव मैदान के 
उत्तरो सीमा पर स्थित है | यहाँ पर हमने आम रास्ता छोड़ दिया और 
एक पगडंडो पकड़ कर जो वहां से दक्षिण-पश्चिम की ओर जाती है, 
चिलिक गया। ५ मोळ और चलने के बाद मैने उथली नदी (जगातू) के 
पार किया, जिसमें इस समय केवळ एक फुट गहरा पानी था। और 
यहाँ से ३ मील और चलकर कर्माचक नामक गांव में कलेवा करने के 
लिए घोड़े से उतर पड़ा। मियान दाव वास्तव में जा मियान दो श्राव 
का अपभ्र श है HT और ताताऊ नदियों के बीच में बसे हुये प्रदेश को 
कहते हैं. लेकिन मियान दाव में वास्तव में इस प्रदेश के अलावा जगातू 
नदो के उत्तर और ताताऊ नदी के दक्षिण के प्रदेश भो सम्मिलित हैं! 
इस प्रदेश की मिट्टी इर जगद उपजाऊ हे। लेकिन मेद(न के उत्तरी भाम 
में ही जहां पदाइ से छोटी मोटी श्रनेक नदियाँ निकलती हैं और जहां 
उपरोक्त दोनों नदियो से भो नहर निकाल कर सिचाई हो सकती हे खेती 
होती है । लेकिन ज्यों ज्यों यह मैदान कोल को तरफ ढालू होता जाता 
है त्यों त्यों नदियां तेज़ श्रोर पतली होती जाती है और सिंचाई के काम 
की बिलकुल नहीं रह जाती हें । अत रव भीळ के समीप वाला ढालू मैदान 
उजाइ रद्द जाता है। उसमें खेती नहीं दो सकती | दद © 
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चरागाहों के काम मै आसकता है | दोनों नदियों के सामने एक बड़ा 
बांध बना कर नदियों के पानी क ऊपर उठाकर उसे नदर में परिणित 
कर सकते हैं | पर यह काम अधिक खर्चीला है। कमाचिक से 
आठ मील चलकर 8 ताताऊ नदी के किनारे पहुंचा और उसको एक 
उथले स्थान पर पार करके चिलिक गाँव में पहुँच गया । चिलिक भी 
मिरज्ञा कासिम के ही आधीन है और इस समय उन्नत दशा में ا‎ 
चिलिक में आठ घंटा विश्राम करने के पश्चात्‌ दी में एक प्राचीन शिला- 
लेख की तलाश में चळ पड़ा जो पास ही था और जिसके श्रच्तर, बाण 
के शिर के आंकार के हैं जिले दाशतपह का शिलालेख कहते हैं, शिलालेख 
की नकल करके में शाम तक पुनः चिलिक लोट आया। एक दृलरे 
शिलालेख की नकळ करने के लिए मेरा उशनेई जाना आवश्यक था। 
चिछिक से चलते समय मैने अपने साथ एक पथप्रदशेक लिया। दस 
मीछ तक दृक्षिण-पश्चिम की ओर मुझे कियानदाव का मैदान पार 
करना पड़ा । मैदान सरकंडों और बड़ी बड़ी घास से आच्छादित था 
जिनके चीरकर श्रागे चलने 8 भी काफी कठिनाई उठानी पड़ती थीं। 
बसन्तु ऋतु मे यह मैदान दुरलूदूल मे परिणत हो जाता है। मियानदाव 
के मैदान को पार कर हम लोगों को छोटो पहाड़ियों में gaat पड़ा जो 
भील तक चली गई हैं | 

यहां की भूमि काफी उपजाऊ है । गावा में मिकारी नामी कवीले 
के लोग रहते हैं। पहाड्यो मै एक मील चलने के बाद हम लोग से।लहुज्ञ 
के मैदान में पहुंच गये । मैदान मे आकर हम लोग पश्चिम-दक्तिण की 


ओर मुड़ गये, ओर तीन घंटे की यात्रा के बाद्‌ गदर नदी के किनारे - 


बसे हुये श्रलीबगली नामक गांव मे ज्ञाकर ठहर गये। HATI फे 
नकशे में हम लोग सोलहुज़ नॉम का पक शहर देखते हें पर यह बात 
عجوو‎ गळत हे । सेलहुज़ वास्तव में पूरे ज़िले का नाम है, जिसका 
मैदान पूर्व-पश्चिम, भीळ के समानान्तर छगमग २० मोळ तक फैला 
हुआ है मैदान की चौड़ाई कुछ ५ मील 8 | सालहुज का यह मैदान अजर- 
बेजान का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है । अगर इसे रे फ़ारख का 
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सत्र से अच्छा और TTA भाग कहा जाय ते कोई अत्युक्ति न होगी | 
इस मैदान के बीच में गदर नाम की नदी बहती हे और इसमें से अपनी 
इच्छानुसार नहर निकालकर किसान खेतों का सीचत है | 

आज कळ यह 'कार। पाया! नामी कबीले के कब्जे में है । आखिरी 
रूसो लड़ाई के समय में अब्बास मिरजा ने इस ज़िल्ले को tê जागीर की 
तोर पर दे दिया था जिसके बदले में इन्हें फ़ारख की सरकार को ४०० 
घुड़लवारों का रिखाला देना पड़ता है। कारांपाया लोग बड़े अच्छे घुइ- 
सवार और लड़ाके हैं । कारापाया उस समय कुल ८०० कुटुम्ब के साथ 
बसे थे ١ सोलदुज्ञ मै उस समय करीब ४००० घर के मिकरी मंमिश ओर 
TTT नामी कबीले की किसान रिआ्राया आबाद थी | इस समय कारा 
बड़े ही उन्नति दशा में हैं और फारस का और कोई दूसरा कबीला इतना 
पाया सम्पन्न नहीं हे । परन्तु यहाँ के किसानों की दशा में कोई सुधार 
नहीं हुआ है । वे अब भी अपढ़ ओर गरीब हें । और भारतीय कृषक! की 
भाँति “कोड و2‎ होइ हमें का हानी । चेरी छोड़ि न 89 रानी” “वाळी 
कहावत को अक्तरश: चरिताथे करते हे । दिनरात घोर परिश्रम करने 
के arg भी कठिनता से वे अपने बच्चों का पेट भर सकते हें | चिथड़े से ढक 
हुये इन गरीब किसानों की दशा बड़ी दुखदाई है वास्तव मे सारे फारस के 
किल्ानों पर टेकत का इतना बोझा लाद्‌ दिया जाता है कि वे जीवन पथ 
को बड़ी कठिनाई से पारकर सकते हैं | कुछ मी ददो एक यात्रो को सोलदुज्‌ 
का जिला बड़ा उन्नत दिखलाई पड़ता 8 । धान के लहराते हुये हरे खेतों, 
सुन्दर चरागाहों और काय्ये-प्रस्त किसानों को देखकर यद फारस का 
सब से सम्मृद्धि प्रान्त दीख पड़ता है। इसकी राजधानी नाखुदा है। 
सारे प्रान्त मै लगभग ६० गाँव हैं जिनमें से प्रत्येक पड़ोस के ज़िले के गाँवो 
से क्षे० फ० में कई गुने अधिक बढ़े हैं । 

आज में अलीबेगली से उशनेई को रवाना हुआ। १० मील तक रास्ता 
उस पहाड़ी के किनारे किनारे हो कर जाता हैं जो सोलदुज मैदान की 
दक्षिणी सीमा बनाती है। १० मील चळने के पश्वात्‌ पक टोले पर चढ़ 
कर देखने से उशुनेई का पूरा दृश्य भली भाँति दीख पड़त( है। यह 
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देखने से एक बड़ी हो नेत्र--रंजक छुरा दिखलाई पड़ती है | उशनेर प्रदेश 
की पश्चिमी सीमा पर खुदिस्तान पर्वत जिसके सामने अन्य पहाड़ियाँ 
33ج‎ जान पड़ती हे, छाती फुवाये खड़ा है। पर्वत झो हिमाच्छादित चोरियाँ 
स्पटतः दृष्टि गोचर हो जातो हैं। ओर इस के चरणों में उशनेई का सुन्द्र छोटा 
नगर अपनी निकटवर्ती बाटिकाओं से क्रीड़ा करता हुआ मन्द्‌ मन्द मुस- 
कान करता रहता है | यहाँ से अभी नगर १० मील दूर था। यहाँ से उत्तर 
की ओर मैदान में होता हुआ जव में नगर को चला तो मुझे साऊ मालूम हो 
गया कि अब में खुदि स्तान प्रदेश में श्रमण कर रहा हूँ । खुदि स्तान निवासी 
तुर्की की रहन सहन फारसी किसानो से भिन्न है। तुकं पुराने फेल्ट और 
चमड़े की टोपी पहिनते हैं, खुद रंगीन घारीदार पगड़ी बाँधते हैं | तुक 
परसा बांधते हैं खुद तलवार लगाते हे | अगर घोड़े पर सवार हों तो 
बरक्षा लिए रहते हैं | अज्ञरवैजान के तुक देखने में सुहत और मनहूल 
(देखटाई पड़ते हैं । ; 
खुद तेज फुर्तीले और प्रसन चित रहते हैं | उशनेई पहुँच कर में azî 
के गवरनर गफूर खाँ से न मिल सका पर उनके परिवार ने मेरा समुचित 
आदर किया । 
उशनेई प्रान्त मै यूरोपियन बहुत कप श्राये हैं । यड खुर्दि स्तान पंत 
के निचले भाग में बत्ता हुश्रा चारों तरफ पदाड़ियों से घिरा हुआ यंद्द एक 
अच्छा उपजाऊ प्रान्त हे । इसके मेरान के ठीक बीचो बीच होकर गदर 
नामक नदी बहती है । इसके श्रतिरिक्त पानी की अन्य और भी छोटी छोटी 
घाराये हैं | जिनसे सिंचाई का काम होता है | मैदान की बनावट ऊंची 
नींची हे इस प्रान्त में लगभग कुल चाळीस गांव हैं जिनके निवासी खुद 
رخ‎ प्रेग आने के पहिले इनकी कुल ४००० या ५००० के लगभग घरों की 
संख्या थी पर अब कुन्न ८०० रद्द गई हे। 
उशानेई, डरमियां सरकार के अघोन है ओर करीब ४००० diz 
सरकारी माळ शुज्ञारी सरकार को देते हैं। ज्रजाज अच्छे लड़ाकू हैं 
ओर खुदि स्तान पर्वत के सी प्रान्त प्रदेश में रहनेवाली नगळी जातिओं से 
हमेशा लड़ा करते हें । उशनेई, AAA का पक पुराना ईसाई 


डपनिवेश है। नेस्टोरियन गिर्जा के पादडियों का पधान अड्डा है। खुदा 
का विश्वास है कि उशनई ही प्राचीन प्रसिद्ध शारे सवा हे | जहाँ से सवा 
की महारानी पूर्व के प्रसिद्ध ग्रत्नाट सुलेमान से मिलने के छिप तख्त 
सुलेमान क्रो गई थी । उनका कहना है KITT समय नगर का क्षेत्रफल 
झधिक बड़ा था । लेकिन प्राचीन भूगोल में इल नगर का वर्णन १४ वां 
शताब्दी के पहिले कहीं भी नहीं मिलता 8 | 


उशनेई' नगर छोड़ कर आज केवल ७ मील का ही सफ़र कर में उस 
स्थान पर पहुँचा जहाँ गफूर खाँ किला बनवा रहे थे यहीं से प्रसिद्ध सड़क 
खुदिस्तान के मैदान को जातो है । यह स्थान उशनेई से दक्षिण-पश्चिम 
की ओर है तीन मील जाने के बाद में कलेवा करने के लिए RUT नामक 
गांव में घोड़े से उतरा था, जो कि टूटी RFA HRT का एक छोटा सा 
समूह رغ‎ मेरा विश्वास है कि यद्द वही स्थान हे जिसे थियोफिलैस नामी 
इतिहास रचियता ने सरगना नाम से लिखा हे और जहां खूसरो परवेज्ञ 
अपनी रोम की सहयोगी सेना के साथ ATT के देश को पार करने के 
पश्चात्‌ बिश्राम करने के लिए टहरा था | RUT से दो मील चल कर मैंने 
गदर नदी को पार किया। जो यहां पानी को एक उथली तेज़ धार मात्र 
रह जाती है । यहाँ से दो मील की चढ़ाई के पश्चात्‌ में गफूर खां के किले 
पर पहुँच गया। यहां के जरज़ाज़ नामी कवीलो से प्रायः अन्य सभी 
कबीलों से दुश्मनी है बिल्वा तथा रोग्नन्दीज नामी कवोलों के दमले से 
बचाने के लिए गफूर खाँ ने इस किले को बनवाना प्रारम्भ किया हे।. 
मैसिम खराब दो जाने से दो दिन तक में किले में ही पड़ा रहा । तीसरे 
दिन आसमान साफ होने पर मैंने प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया | 
ऊंचाई अधिक होने से वहां जानेका सत्र से उत्तप्र समय अक्टूबर के 
पहिले पत्त और माचे के अन्तिम पक्ष में दी है। में लगभग १० दिन 
तक देर करके पहुंचा था ATT बफे काफ़ी मात्रा सै पड़नो आरम्भ 
हो गई थो । परन्तु शिलालेख को देखने की प्रबल इच्छा को दवाना असम्भव 
था और मेने दो और पथप्रद्‌शेक FEI को साथ लेकर प्रस्थान कर 
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दिया । ५ मील तक चढ़ाई आसान थी परन्तु ५ मील के बाद बफ से 
गुजरना पड़ा। कहा कहीं तो बरफ ने मार्ग को इतना AFI कर 
लिया था कि हम लोग उसमें फंलते फंसते बचे । समयानुसार पेद्ल 'ग्रौर 
घोड़े को पठ पर ज्यों त्यों चढ़कर एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जो कुछ खुला 
था | और वहां से तेज़ी से चलकर पहाड़ की चोटी पर ऊंचे लक्ष्य स्थान 
पर पहुँच गये । उशनेई से यह स्थान दक्षिण-पश्चिम में था। यद पर पहिली 
बार मेंने प्रसद्ध केलीशिन (नील स्तम्भ) का दशंन किया जो दरें के सबसे 
ऊंचे भाग पर स्थित है । इस दरें को पार करना कठिन हे इसका कारण 
बफ़ की गद्दराई नदीं द्दे | परन्तु यहां आंधी के बड़े भयंकर ओर खू'खार 
झोके सवेदा चला करते हें । परन्तु केलीशिन नामी दरा ही फारस 
और रोश्रान्दिन के बोच में गमनागमन एकमात्र माग हे ١ अतएव यात्रियों 
को प्रत्येक HINÎ में इससे होकर जाना ही पड़ता हे | परन्तु फलतः हर 
साल कितने 9 अभागे इसकी बर्फीली कब्र मै सदैव के लिए सो जाते हैं । 
केळीशिन नीले पत्थरों का एक स्तम्भ है जिसकी era चौडाई और 
मोटाई क्रमशः ६ फुट, २ फुट और १ फुट 8 | इसका सिरा और कोने गोल हैं | 
ये स्तम्भ एक दूसरे (५ फुट ونه‎ AF और ४ फुट गहरे ) पत्थर के थाले 
मे घसा दिये गये हैं | इसके AB सिरे पर पूर्व की ओर कुछ एक ताली 
पक्तियों की पक लिपि है । इनके अत्तर बांण की नोक के आकार के हैं। मे 
लिपि को नकल करने को तयार होकर आया था, परन्तु अक्षरों के बुरी 
तरह लुप्त हो जाने के कारण मुझे निराश हो जाना पड़ा। अच्तर बिलकुल 
नष्ट-श्रष्ट दो गये थे और बड़ी कठिनता से मैंने केवल कुछ अक्षरों को इस- 
लिए नक्कल कर छिया कि इन HAT के समय का पता ळग सक्ने। 
देवा धीरे-धीरे ज़ोर पकड़ रहीं थी अतएव घबड़ा कर हम लोग 
बड़ी तेजी से घर की तरफ भागे और श्रांधां आने के पदले बरफ से 
बाहर श्रा गये। 
इस केली शिन के विषय में यहाँ पाठकों को कुछ थोड़ा बतळा देना 
श्रलामथिक न दोगा। अमी मै जिल दर पर गया था। उससे लगभग ५ 
घंटे के रास्ते पर इसी प्रकार का एक और दूसरा स्तम्भ है। इसक भी केली 
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शिन ही कहते हैं | सुनने إن‎ आया है कि इस उपरोक्त स्तम्भ से ag 
अच्छी दशा में है इन दोनों प्राचीन पतिहासिक स्तम्भो का एक खांस 
सागालिक अर्थ है। मेरा दृढ़ विश्वास हे कि ये देनों स्तस्भ प्राचीन काल के 
एक मुख्य मार्गे की सूचना देते हें | جد‎ मार्ग प्राचीन काल के दो aa 
को मिलाने के लिए बनाया गया होगा। और ये साम्राज्य अवश्य निनवा 
और सकवतन रहे होंगे ١ इस मार्ग की सत्ता का प्राचीन इतिहास में भी 
पर्याप्त प्रमाण मिल जाता है ओर इस प्रमाण की पुष्टि वर्तमान प्रयोग से 
भी हो जाती है । आज कल के इसाई पाद्री उशानिया जाते समय इसी मागे 
का अवलस्बन करते हें | इसमें कोई सन्देह नहीं हे कि १३ वीं शताब्दी में 
शसिरिया और RIBAT के गिज्ञा में आना जाना इसी मार्ग से हुआ हे 
बैजन्टाइन के इतिहास लेखकों के gara में भी हेराङ्कियल ओर खुसरू 
परवेज, , निनवां से अजर Aaa जाते समय इसी माग से होकर गये थे | 
इससे भी प्राचीनतर काल में जेनो,फ्न ने इसी मार्ग का वर्णन किया होगा 
जब वह कारडुशियन पर्वत के किनारे किनारे पूव की दिशा एक घतन को 
जा रहा था। सम्भवतः इस समय से थोड़े पहिले ही इस मागे का निर्माण 
भी हुआ رواج‎ जब कि निनदा साम्राज्य के नाश द्दोने पर मीडिया खाप्राज्य 
की नीव डाली गई थी | समीपस्थ केळी शिन का रतम्भ लेख भी मीडियन 
लिपि में हे, जो इस बात का .जबरदस्त प्रमाण है | 

स्तम्भ की AH भी कभ रहस्यमय , नहीं हे । थाले में ध्रखाये 
हुये ये स्तम्भ दो मदान प्राचीन धमे लिङ्गम्‌ ओर योनि के ai 
की सूचना देते है । इस विचार की पुष्टि इस बात से और भी हो जाती है 
कि स्तम्भ के पूर्व दिशा में ही अक्षर खोदे गये हे । धामिक प्रचार के लिए 
ऐसे स्तम्भ को व्योहार में छाना तो प्राचीन प्रथा हो थी। रोआन्दिज्ञ के 
मीर के जीवनकाल 3 उशनेई से दजला नदी तक का प्रदेश उसी के अधि- 
कार में था जिसने रोअन्दिज्ञ प्रान्त में प्रचार पांच सो वर्ष से अधिक कर 
लिया था। और तब से यह बराबर उसी के कव्जे मे था। रोग्रन्दिज्ञ के 
निवास रोअर्दिज हें 1जन्हे सोहरान कबीले का दास बनकर रहना पड़ता 
हे | रोअन्दिज की राजधानी रोअन्दिज है जो बड़ी ज्ञाब के दक्षिणी किनारे 
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पेर आबाद हे इसमें करीब २००० घर हैं। ज़ाब नदी agi पर बहुत पतली 
शौर तेज़ है । 

सिद्क एक पहाड़ी प्रान्त है जो रोअन्दिज़ और उशनेई के बीच में 
स्थत है। इसमें करीब चालीस छोटे छोटे गांव हैं जो पद्दाड़ी की घारिओ' 
3 फैले हे उशनेई के पश्चिम मै पर्वत के पार कनिरश नाम का प्रान्त है 
11 सिद्क के उत्तरी सीमापर स्थित हे! इसमे बरद्स्त नाम के कबीले 
रहते हैं ١ इसी प्रान्त में बल्कि नाम के कबीले रहते है जिनका खुदिंस्तान 
के प्राचीन या मध्य कालीन इतिहास में कोई वर्णन नहीं हे इनकी कुटुस्ब 
संख्या लगभग दूस हजार हैं। इस प्रान्त की राजधानी रयात है। 
बलिकियों का फबीला बड़ा बहादुर है ये अच्छे घुड़सवार हें ! 

रोअन्दिज़ के मीर के शासन च्युत दो जाने के पश्चात्‌ से रोअन्दिज़ 
नाम के कवीले वाउकोज़ के सांथ हस्तक्षेप करने लगे हैं परन्तु ये स्वतंत्र 
प्रकृति के है और किसी के भी शासन में रहना स्वीकार नहीं करते। 
रयात देखने की मेरी प्रबल आकांक्षा थी परन्तु गफूर खाँ के बिना बहाँ 
जाना आपक्तियों से खाली नहीं था | 

खुर्दिस्तान का भूगोल ओर प्राचीन इतिहास अब भी स्पष्ट नहीं 
है खुद्स्तिन में यात्रा करना आसान नहीं है। देश पद्दाड़ी है और 
निवासी जगंली हें । यात्रा करने का सब से आसान तरीक़ा यह है कि 
पहिले एक सरहद्दी सरदार से मिले फारसी अथवा तुर्की सरकार के 
अधीन होने के कारण ये सरदार उन योरोपियन यात्रियों की रक्षा करना 
स्वीकार करते हें जिनको सरकार उनकी aqarî सोंप देती हे | एक 
सरहद्दी सरदार का दूसरे सरहद्दी सरदार से सम्बन्ध होने के कारण 
बह उस यात्री की सरंक्षता का भार अपने पड़ोसी के ऊपर छोड़ देत! है 
और ज्ञमानत के तौर पर उस कबोले के कुछ सरदारों को अपने पास 
रोकलेता है इसी प्रकार वह यात्री पूरे खुदिस्तान मे सलामतो से घूम 
सकता है | 

आज्ञ मेरा मांग उस पहाड़ी के वीच होकर गु.जरा जो 
कैली शिन नाम दर से अलग दुई थी। और दक्षिण-पूवे की दिशा में 
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८ मील चलने के बाद एक दरे की चाटी पर पहुँचा जहाँ से RT 
बालक को छोटो घाटी साफ दिखलाई पड़ती है वहाँ से सोदजवालक 
नाम नगर का बड़ा अच्छा दृश्य दिखलाई पड़ता था । वह वहाँ से केवळ 
a3 मील पर था मुहम्मद्‌ ج51‎ से चलने के बाद तुरन्त दवी में मिररो नामी 
कवीले के देशा में पहुँच गया जिसकी राजधानी सादज वाळक है। यह 
हाड़ी की घाटी मै स्थित है और एक वर्तमान उपनिवेश है जिसे 
आबाद हुये सौ वषं से ज़्यादा नहीं हुये | इसमें १०० घर यहूदी, कुछ 
इसाई और शेष मिकरी खुद हैं । जिख नदी के तट पर यह शहर वसा है 
उसके वायं किनारे पर गुलाब के फूलों के खेत और बगीचे' हैं अंगूर की 
भी यहाँ खेती होती है जङ्गली फल बहुतायत से पैदा होते हें | 
तवरेज से वगदाद्‌ जाने वाले, कांरवा के जाने का पक बड़ा माँग 
से।दज बालक से होकर HUT हे अतपच यह काफ़ी कारवारी शहर 
है । में खोद्ज बाळक में दो दिन तक ठहर गया | यहाँ मैते एक नगर का 
श्रजीब TET खुना जो लहियान के जिले में स्थित है इसका नाम खोरंज 
है। मुझे यइ बतलाया गया है कि|यहाँ पर भी केळीशिन की तरद स्तम्भ 
है । स्थान के इतने समीप होने के कारण में अपनो आकांक्षा के येग को 
न रोक सका | 
أو‎ दूज बालक से दो मील चला में उन दो धाराओं के सगंम पर 
पहुँचा जिससे 'खोदजवालक नदी बनी है । फिर वहां से दांदिनी ओर 
वाली धारा के किनारे किनारे धीरे धीरे ऊपर चढता हुआ, ७ मील का 
रास्ता तै करके में उस पहाड़ी के नीचे ,पहुँच गया जो सारे सोद्जबोलक 
मैदान में फैली हुई है। नदी का मांग छोड़कर तीन मील ऊपर चढ्ने के 
बाद मै एक द्रे की चाटी पर पहुँच गया । से।उजब.लक गर्दा से सीधा 
وو‎ की ओर है । लदियान का मैदान उत्तर-पश्चित पड़ता है जो पहाड़ी के 
नीचे से लेकर qf tara पवेत तक फैला हुश्रा है। यहाँ ५ मील की 
दूरी पर दरे के सिरे पर लगीबन नाम का ग्राम है । खॉरज का प्रसिद्ध 
नगर यहाँ से ३ मील gE तरफ़ स्थित है । वास्तव में यह एक लम्बी 
नीची पदाड़ी के सिवाय कुछ हे ही नहीं। पहाडी का अन्तिप्त उभडा 
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हुआ भाग अनेकों प्रकार के पत्थर के टुकड़ों से. परिपर्ण है जो चारों 
ओर अस्त ब्यस्त रूप से विखरे हुये 8| इम्ही नाना प्रकार के टुकड़े 
को यहां के खुर्दों ने आदमी और जानवरों की शिलान्वित RT 
मान लिया हे। वास्तव में यहाँ कला से सम्बन्ध रखने वाली कोइ 
वस्तु है ही नहीं । यहाँ से दो मील की दूरी पर केळी खिफ़न नामक 
स्तम्भ है | ज्ञिसका हिन्दी अर्थ शचेत स्तम्भ होगा | अवश्य यह स्तस्म भी 
केलीशिन की श्रेणी के ही हैं. परन्तु इस पर काई शिलालेख इत्यादि नहीं 
है स्तम्भ की लम्पाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः १२, ३ ओर १३ फुट हे। 
यह भी पक थाले में जडा हुआ है इसका रुख ( पड्चिम-उत्तर-पश्चिद ) है 
इसके ऊपर घोड़े के खुर की कुछ आकतियां खुदी हुई 8 जिसको यहां के 
निवासियों ने लिपि मान लिया है। 
इस स्तम्भ श्रौर लगविन के बीच में केलीलिफन नांमक एक दुसरा 
ओर स्तम्भ है। लहियान का मैदान खुला हुआ और सुन्दर | भूमि 
उपज्ञाऊ और खेती के काम के लिए बहुत अच्छी है। मुख्य नदी छोटी 
जात है जे! लगबिन की घाटो से निकल कर लहियान के मैदान में बदती 
1 हुई ग्रसिरिया के मैदान में घुस जाती है ١ 
॥ शाम तक में लहियान लोट आया । वहाँ से पहिज्ञे घाले 
रास्ते से ही 84155 लोटा यह कवीला पूरे फारस में सबसे 
बहादुर कवीला है | इसमे लगभग १२०० कुटुम्ब हैं । और लग- 
भग ४० मील लम्बे और ५० मील चोड़े प्रान्त में फैले हुये हैं । जो उत्तर 
दक्षिण मियान दाव मैदान से खुदिस्तान पंत तङ और पर्व पश्चिम 
जगातू TFA की घटी से लेकर पर्वत के पास तक फेला हुआ है | भिकरी 
पहिले खाना वदोश थे परन्तु जब FFA खाना बदोशी छोड दिया है। 
और गाँव में निश्चित रूप से बंत गये हैं परन्तु अब भो गंमियों में पुरानी 
आदत के अनुसार खेमा डाल कर TÎ के बाहर पड़े रहते 8 | फारस की 
सरकार ने इन पर बहुत कम टैक लगा रक्खाहै वास्तव में यह 
राजनीतिक चाल है | क्योंकि सुन्नी या खुदे के नाते AR और साम्प्रदा- 
यिक ARA होने के कारण फारस की केन्द्रीय सरकार इनको अपना 
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विश्वास पात्र नहीं बना लक्कती है। मिकरियों ने भी जहाँ उनके खुन्नी 
विचारों ने वाधा नहीं डाली, राष्ट्रीय कोयो! में ४००० या ५००० तक 
घुडलवार केन्द्रीय सरकार को दिये | इतने देने के बाद भीं उनके देश 
में इतने काफ़ी आदमी वचर रहते हैं कि खेती वगेरह का काम 2693 या 
अगर दुश्मन इधर व्र से चढ़ाई भी कर तो अपनी रक्षा करसक आज 
उपरोक्त पूरे प्रान्त का मालिक एक दी कुटुम्ब है जो बाबा अमीर के नाम 
से प्रसिद्ध है । यह पुराने मिकरी सरदार अप्रीर पाशा की सन्तान दें। 
मिकरी खरदार और वहाँ के किसानो का व्यवहार बहुत अच्छा है । खुद 
[कसान अपने मालिकों के बिना उन्हे एक दो भेड़ बकरे आदि भेट 
नहीं मिङ सकते हैं और मालिक भी उनको पट पीट कर एक एक 
पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं । परन्तु मिकरी सरदार और वहाँ के 
किखानो में मेल झौर विश्‍वाल हे । 

सोउजुबाळक से २५ मील सफर करके आज में मरदमताबाद 
पहुँचा जो मियान, दाव मैदान मै वला हुआ है । यह -से एक 
गील के ही पश्चाल्‌ कुछ प्राचीन विचित्र स्थान हें उसमें से पक 
शैतानाबाद नामी उज्ञाड़ चट्टान है। इसका मुंह अनेक स्थानों पर 
रूखानी से चिकना किया गया है | ओर इसके बीच से होकर 
रास्ता खोदा गया है। यहाँ से कुछ ही खौ गज्ञ की दूरी पर पक 
दूसरी चट्टाव है जितको TIE कदते हैँ। इस चट्टान के नोचे का भाग 
जिसका रुख नदी की ओर है बड़ी कारीगरी के साथ चिकना किया गया 
है ओर इसके ऊपरी त्रिभुज्ञाकार धरातल का अधिकतर भाग सीढ़ियों 
से काट दिया गया है जिनसे चड़ कर आदमो चोटी पर स्थित एक चबूतरे 
पर पहुँच सकता है । इसके चारों कोने पर चार छेद थे जो शायद खम्भे। 
के लगाने के लिए बनाये गये थे इस चट्टान में भी एक रास्ता खोदा गया 
हे । में अपने हाथ और पाँच के बल इस रास्ते के ऊपर होकर कुछ दूर 
चलने के बाद एक छोटे सवन में पहुँचा । बहुत ध्यान देकर ठूढ़ने पर भी 
कहीं मुझे शिला लेख या पूति वगैरह के कु ड मुझे कहीं भी नहीं मिली । 

मेरा अनुमान हे कि यह कोई प्राचीन 25 मन्दिर 8 । 
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इस हा देखने के बाद में नदी का पार करके TEU गांव में पहुँचा 
और यहां से एक पथ प्रदर्शक को लाथ लेकर फखरख को प्रस्थान किया, 
FE खुदो के कथनानुखार मैंने समझ लिया था कि कोई प्राचीन मकबरा 
है। यह इन्द्रकुश से केवल पक मील दूर है। अन्य स्थानों की भांति यहां 
भी पक ढालू चट्टान के सिरे पर खोदाई का काम किया गया है। पहिले 
बिली की तरह मेरापथ प्रदर्शक मिकरी उस चट्टान के खिरे पर चढ़ गया 
ओर बाद को रस्सी के सहारे में भी चढ़ गया | उसकी ऊंचाई केवल ३० 
फुट होगी | चट्टान काट कर निकाली हुई बाहरी कोठरी की चौड़ाई और 
गहराई केवळ ८ पग थी ओर उसकी ऊँचाई चार गज, थी । बाहरी कोठरी 
से एक पग उठी हुई एक शु फा थी | यहद शु,फा दो मजबूत खम्भो पर a 
हुई थी ये खम्भें ठोस चट्टान से काट कर बनाये गये थे और खिरे तथा 
धरातल पर गोळ थे । इसके भीतर दो पग की ऊँचाई पर एक छोटी और 
गुफा थी जो खम्भों पर सधी हुई थी | शषदों स्थानों का विस्तार इससे 
कम था | तीनों की गहराई लगभग २ फुट थी जो खम्मो पर सधी हुई थी 
इसके भीतरी सिरे पर शव के रखने के लिए तीन स्थान थे | 
यह मकबरा अवश्य किसी प्राचीन सम्राट ओर उनके दो बालकों के 
लिए बनवाया गया हे।गा। परन्तु दीवारों पर किली प्रकार काहे पत्थर की 
मूर्ति नहीं है हाँ दीवारों पर जहा यात्री साधारणता अपना नाम लिख 
दिया करते है कुछ NAT अवश्य बर्तमान थे 3) स्याही या उसी प्रकार 
के किली और अन्य पदार्थ से लिखे गये थे। उन श्रक्षरों का देख कर 
मैंने उनके प्राचोन होने का ख्याल नहीं किया, परन्तु ध्यान से देखने पर 
यह जान कर मुझे बड़ा आश्रय हुआ कि ये عجو‎ उस समय छिखे गये 
थे जब चट्टान की दीवार बिदकुल चिकनो थी । अक्षरों की पंक्तियों का क्रम 
“बिलकुल ठीक है परन्तु जहां पर दीवार टूट या घिख गई है agi यह 
क्रम भी नए हो गया हे। अगर ये عجو‎ दीवार के टूटने या घिसने के 
बाद लिखे गये होते ता टूटे हुये भागों में भी इनका क्रम न टूटतां। परन्तु 
बात ऐसी नहीं है जहां चट्टान की दोवार चिकनी है पंक्तियों का क्रम बिल- 
कुल ठीक है | परन्तु agi भी दीवार बीच से टूट गई है पंक्तियों का क्रम भी 
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गया है । इससे इन श्वक्तरों की प्राचीनता सिद्ध हो जाती हे मेरा‏ دع 
विश्वास है कि इस्लाम के प्रचार के पदिले फे यात्रियों के ये अक्षर हें |‏ 
अत्तर प्राचीन पहलवीं लिपि से बहुत कुछ मिलते हैं । इन भझाघशोषों की‏ 
सक्ता इस बात की घोषणा करती है कि कभी यहां पर वाई नगर विद्यमान‏ 
था परन्तु में निश्चय पूर्वक उसके विषय में यहाँ कुछ भी बतलाने में अस-‏ 
मर्थं हूँ।‏ 

खुदी जनश्र॒ति के अचुल।र इस तराई में शांरी बरन नाम का एक 
प्रसिद्ध नगर था परन्तु इस नगर का में कोई विशेष परिचय नहीं दे 
खकता। 

GUTE से में नीची पहाड़ियों को पार करता हुआ सोदज़वाळक की 
घाटी को अपने बाँये छाड़ता हुआ पूर्व से उत्तर की ओर ८ मील चलने के 
पश्चात्‌ फिर मरहमतावाद पहुँचा | मियानदाब मैदान के निवासी अधिकतर 
,खुद हे । इनमें से कुछ तो गांबों मे बस गये हैं परन्तु अधिकांश अब भी 
खानावदेशों की भांति खेमे में रहते हैं। मैदान की भूमि उपजाऊ है। लैलन 
नदी से सिंचाई होती है ओर धान यहां की भुख्य उपज है | 


मियान दाव से आज मै प्रातःकाल लैळन के खंडहरो का देखने गया 
इनके! कर्नेल मानटीथ ने अपने नको में प्राचीन क जका ( एक ) नगर 
के भग्रावशेष बतलाया हे मरहताबाद से AM मील जगातू नदी के पार ६ 
मील की दूरी पर उत्तर पूर्व की ओर ये मग्नावशेष फैले हुये हैं। खंडर 
कुल $ मील की लम्बाई और उसके आधी चौडाई में फैले इये हैं | इसमें 
४० से ५० फीट ऊँचे टीलो की पंक्तियां खड़ो हैं। नि:सन्दे ये खंडहर प्राचीन 
नगर के सूचक है परन्तु इतना में निश्चय रूप खे कह खरता हूँ बह प्राचीन 
नगर FART नहीं हे | 


ललन से दक्षिण पूवं की दिशा से ७ मील चल कर मैंने जगातू 
नदी को पार किया यदद सैसेईकलइ जाने वाले राज मागे का पार कर 
पुनः मिकरी प्रदेश में दाखिल हो गया । यहां से ७ मोल को चढ़ाई 
लेकर में आमई बोलाकी नामक गांव में पहुँचा जा एक सुन्दर पहाड़ी 
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घाटी मे बसा हे | इस प्रान्त का बेई कहते है यहाँ के निवासी आजकल 
मिकरी ही हे | 

आज अपने पथप्रदशंक के विशेष AE से मेंने झुहस्मद्जिक 
जाना ददी निश्चित किया जो चरदोरी सरदार का निवास स्थान है | जगातू 
नदी के उस पार श्रजरी नाम का जिला हे जिसकी राजधानी कसवर हे | 

जगातू नदी के घाटी में एक फरसख चलने के बाद में साईकलह 
से होकर गुजरा जो कि एक कृत्रिम AQ पर आवाद है जिखकी चोरी 
पर एक मजबूत किला बना हुआ है | य. आज कल अफसर नामो कची ले 
के श्रधिकार में था। सेईकलह के टीले को देखने से ही उसकी प्राचीनता 
मै विश्‍वास दो जाता है | यद्द मुख्य मार्ग छोड़ दिया जो यहां बाई ओर 

- पहाड़ों में घुस जाता हे ١ और नदी के किनारे किनारे थोड़ी दूर तक चलने 

के बाद जगात्‌ नदी पर बंधे हुये دم‎ कोपरी नामक पुल के भश्नावशेष के 
पास पहुँचा । यह पुल मेरे लिए बड़ा उत्तम आविप्कार सिद्ध हुआ क्योंकि 
इसके कारण कंजका जाने वाले पश्चिमी मागे का मुझे पता लग गया | 

मेरा विश्वास है कि यह सेसेनियन काल की बनी हुई है और इसी 
से होकर निनवा से फनजका को मार्ग जाता है पस ही पहाड़ी पर पक 
सेसेनियन दुग के मञझावशेप का भी मुझे पता लगा, परन्तु रूमय की 
कमी के कारण में वह न जा सका । यहाँ से चल कर मेरा मागे अब 
चौड़ी पहाड़ियों मै स्थित हे । १० मील की कठिन चढ़ाई के बाद में पद्दा- । 
fei के सब से ऊंचे भाग पर पहुँच सका जहाँ से मुहम्मद जिक ओर 
सेईकलह उत्तर-पश्चिम को दिशा मै स्थित हे । इस भागको पद्दाड़ियां 
उजाड और ढालू हैं। वहां से पक ऊचे पठार से धारे धीरे नीचे आकर ١ 
साईकलहद में आने वाले आम रास्ते को पकड़ लिया । दक्षिण-पूर्व की ओर 
६ मील चलने फे बाद में हिसार नामक गांव में पहुँच गया । 

पहले दिखाए ATU था परन्तु आजऋल तो वह लगभल उजाड 
सा हो गया है हिसार पहुँच कर फिर में खुदा के मध्य में था। हिसार के 
समीप सेईकलद से आने वाला मार्ग दो भागों में बिभाजित हो जाता है | 
جو‎ तो दाहिनी ओर सहना को जाता हे जो अरदलान की राजधानी हे 
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और يدوي‎ बाई ओर हमदान को जाता हे। हिसार में में विख्यात, 
गुफाओं को देखने की लालसा से आया था। लेकिन पहाड़ी मार्ग की 
कठिनता के कारण आज ही जाकर वहां से छोटना नितान्त श्रसम्मव 
था | अतएव हिसार से एक फरसंख चलने के बाद हमदान वाले मागे का 
अवलस्बन करके पुनः एक फरसख जाने के बाद दःहिनी ओर एक पहाड़ी 
पगडंडी ग्रहण करके थुकली गांव पहुँचा | यह गांव हिसार से १२१ मोल 
दूर है रास्ते में घुमाव के कारण हिसांर के ठीक दिशा निश्चित करना 
कठिन था । परन्तु जहां तक में समकता हूँ यदां से यह पूवे- कुछ झुकते 
हुए दक्षिण की दिशा में बसा है । यहाँ RSET की आबादी है। दूसरी तारीख 
को कुछ कलहूर घुड़सवारो को साय लेकर में करफ़तू के TKN को देखने 
चला जो फ़ारस में एक सबले विचित्र स्थान है | दक्षिण पश्चिम की ओर 
७ मील चलने के बाद में .सरू ४ नदी के किनारे पहुँचा जो चार धारों के 
संगम से बनी है। ये चार ITT तख्ते खुळेनाम के जिल से निकलती हैं । 
' सरुक नदी सफकन्द्‌ के पास जाकर जगात्‌ से मिलजातो है सरुक नदीं 
AHAA ओर खुदिस्तान की साधारणतया खोमा नहीं बनाती है | नदी 
से सात मील की दुरी पर उपरोक्त दिशा में दी करफतू के गुफा स्थित हैं | 
आर० के० पोर्टर ने इन शुफ़ाओं की खुदाई का बड़ा ही विस्तृत 
गोर उत्तम वर्णन किया हे ओर उसकी पुनर।/ब्चृति की यहां काई आवश्यकता 
नहीं है । इसमें काई सन्देह नहीं है कि वे ( मिथा) मित्र यानी دو‎ की 
उपासना के निभित्त ही निमित्त हुये थे मिडियन राजधानी के पड़ोस में 
इसकी स्थिति इस बात ओर भी सिद्ध करती है | पोर्टर ने पर्वत के अगम्य 
भाग में एक जादू के फैव्वारा का वणन किया है जहां वह पहुँच न सका । 
सैकड़ों प्रयत्नों के बाद में बहां तक पहुँचने में समर्थ हो सका। वास्तव में 
यह RIAU एक चश्मे के सिवा और कुछ भी नहीं हैजा मीठे पा री से 
भरा हुआ है। पोटेर ने गुफा का वर्णन करते हुये अतिशयोक्ति का आश्रय 
ग्रहण किया है | 
में प्रत्येक भीतरी मागे के अन्तम खिरे तक चढ़ा परन्तु कोई भी 
फेब्घारे से ऊँचा नहीं था । वह वेदी जिसका पोर्टर ने वर्णन किया है ऐक 
७ 
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खम्मे का थाला है | परन्तु उसका 503 मुख्यतः खुन्दर और वोधप्रद | 
करफतू मे ६ घंटे ठहरने के बाद वहां से हम लोग लो> परन्तु कुछ जंगली 
जानवरों के पीछा करने के कारण जहां सवेरे में ने सरूक नाली को पार 
किया था वहां से कुछ आगे निकल गया | देश में इस सारे भाग को चुल 
कहते हैं जिसका अर्थ उज़ाड़ है। करफतू की पहाड़ी अजरवेज्ञान और 
GUFT की सीमा बनाती है। शाम को में तिकन तपह में ठहरा जो 
करफतू की TENÎ से (७ माळ की दूरी पर बसा हे इसका नामकरण 
उस टीले के नाम पर किया गया हे जिस पर यह वसा है | सुनने में आया 
है कि इसके पड़ोस में कुछ प्राचीन खुदाई के काम हैं। 


आज में तिकन तपह से उत्तर-पूर्व जानेवाले मार्ग से १२ मील का 
मागे तय करके सरूक नदी से धुर दक्षिण वाली घांटी में पहुँच गया | 
इस स्थान मै एक अच्छा सा गांव आदाद्‌ है जिसका नाम कारानिज्ञ हे | 
इल जगइ से थोड़ी दूर पर एक दर्शनीय स्थान हे। इल स्थान पर नदी 
एक भील में विलीन होती सी दिखलाई पड़ती है। इसी झील में पानी 
पर तेरता हुआ पक द्वीप है । यह द्वीप साधारणतया पक श्रोर बंधा रहता 
है परन्तु लट्टों से इसे भील के प्रत्येक भाग में ठेल सकते हैं | मेरे पथ-प्र देशक 
ने इस स्थान का देखने का मुझसे आग्रह किया परन्तु त्त खुलेमान को 
देखने की Azat इतनी प्रबल हो उठी थी कि मेने वहां तक जाना अस्ची - 
कार कर दिया | अस्तु, नदी से चलने पर मुझे एक उजाइ पह्दाडी प्रान्त खे 
होकर जाना पड़ा और ५ मील का माश समाप्त करने के बाद पहाड़ी की 
चोटो पर पहुँचा जहाँ से तख्त सुलेमान के भग्नाबशेष Rawr पड़ते हैं । 


घास्तव में तख्त सुलेमान का प्रथम दृश्य बडा ही मनोद्दर है। 
इस प्रान्त का वह भाग जो कि पर्वत के निम्नतम भाग में फैला हुआ है 
,खूब खुला हुआ है | उमिया भील का किनारा छोड़ने के पश्चात्‌ इतना 
खुला हुआ प्रान्त मैंने ग्रभी नहीं देखा था | इस प्रान्त को वहां की भाषा में 
तख्त सुलेमान फा 'सहरा? यानी मैदान कहते हैं । इस पहाड़ी को चोटी पर 
तस्त सुलेमान के भग्नावशेष हैं | 
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टूर से देखने पर ये खंड्हर गिरी हुई दीवारों और मकानों की 
ढेरी से दिखलाई पड़ते हे । जिनके बीच में चारों तरफ से घिरी हुई एक 
पानां की झोळ है। समीप से देखने وج عو‎ कुछ कम चित्ताकर्षक हो 
जाता है | परन्तु मुझे तो पग पग पर यहद वोध हो रहा था कि Û मिडिया 
के प्राचीन तम नगर में भ्रमण कर रहा हूँ । 


पहाड़के दक्षिणी-पाश्‍चमी कोने पर पहाड़ी को ऊँचाई १५० फुट 
ओर दीवार की ३० फीट 8 । इस प्रकार कुछ ऊँच।ई १८० होतो है और 
इतनी हो ऊँचाई ओर तीनों तरफ़ हैं । पहाडी की चाटी पर एक दीवार 
बनी हुदै हे जिसका सत्र से अच्छा देश दक्षिण की तरफ़ और सब से टूटा 

शि हुआ भाग पश्‍चिम की तरफ है | दीवार का घेरा लगभग ३ मोल हे | दक्षिण- 

“ पूर्वे की तरफ जहाँ फाटक के समीप दीवार अच्छी है, कारीगरी बड़ी 
सुन्दर दीख पड़ती है ١ दीवार को चोडाई १२ फुट है जितका बाहिरी भाग 
१४ इंच मोटे ओर तराशे हुये पत्थर के टुकड़ों से बना है | इनके बीच बीच 
में पतले पत्थर से जड़े हुए है। भीतर का भाग वेतराशे हुए पत्थर के टुकड़ों 
से भर दिया गया है जो चूने से जोड़ दिये गये हैं । यह पत्थर के समान 
कड़ा हो गया है । दक्षिण-पूर्व का -फाटक बड़ी अच्छी दशा में है इस पर 
एक Agua बनी हुई हे जिसंकी ऊचाई ओर चौड़ाई क्रमशः १२ और १० 
फुट है। यह भी बिना तराशे हुए पत्थरों से बना हुआ है ١ इसी फाटक से 
घुसने पर मैं qat के भीतर पहुँचा । सब से पहिलो चीज, जो आँखा को 
अपनी ओर खींचती हे भीळ है यह भील पहाड़ी के बस से ऊँचे स्थान पर 
स्थित है | इसका घेरा कुछ ३०० पग है | इसके qadê किनारे चूने के 
कर्वनेत से बने हैं जो पर्याप्त यात्रा में झील के पानी में मिल्ला हुआ है। 
आरके पोर्टर महाशय का विश्वास हे कि पूरी पहाडी इती प्रकार पानो के 
लाये हुए चूने के कर्षनेत से बना है। भील .की गहराई भी अभी हाल को 
नाप के अनुसार उतनी ही हे जितनी पहाड़ी की कुल उँचाई है। पुराने 
लोगो का ख्याल है कि भील का पानी उथला हे। परन्तु अभी हालको 
नाम के अनुसार इसकी कुल गहराई छगभग १५० फुट सावित हुई है | 
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लोगों का यह कहना हे कि कोल से पानी चाहे जितना भी निकाल 
लिया जाय उसका पानी अपनी सतह से .नहीं घटता और अगर पाना 
निकलने वा सब रास्ता बन्द्‌ कर दिया जात तो इससे भी पानी का सतह 
ऊँची नहीं उठती । फारस के निवासी इसे जादू का काम समभते हे । 
परन्तु मेरा ख्याल हे कि भील का निम्नतम भाग किसी ट सरो फील 
से मिला हुआ है और इसी कारण से पानो को सतह में घटबढ्‌ नहीं 
हेती ।लोगौ का कथन है कि श्राज के ४० वर्ष पहिले कील का पानी निकालने 
के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया था | पहिले पहल शाहसवेन्द॒ 
नामी कबील ने सिंचाई के लिए दो रास्ते कीळ से निकाले शे | 
परन्तु मेरा विचार है कि १४ वीं या १६ वीं शताब्दी, में जब शहर 
Bene नए भ्रष्ट हो गया तो पश्चिम की ओर पानी निकालने 
का एक मार्ग अवश्य वतमान था। क्योंकि उस भोल और पाहड़ों 
की चोटी के बीच पूरे भाग में बाढ़ के चिन्ह मेजूद हैं। आजकल पाना 
निकलने के दो माँग वतमान हैं पक उत्तर-पूवे के कोने मै और एक फाटक 
के समीप | भीळ के निकटतम किनारे पर करिसी प्रकार के AFIT का कोडे 
चिन्ह नहीं हे | परन्तु थोड़ी टूटी पर हुई हुई इमारतों के कुछ भग्नावशेष 
हैं जो मुसलमानी काल के हे । शायद यह वही महल है जिसे मुराल सम्राट 
अवके खाँ ने चनवाया था। यहां एक शिलालेख है जिसके सेने 
नकल कर लिया | इसी के उत्तर और खंडहर हे जिसके पोटर ने हस्माम 
बतलाया हे लेकिन थोड़ी देर ध्यान पूवक देखने के वाद मुझे विश्वास हो 
गया कि यह अजरवैजान प्रान्त का प्रसिद्ध अग्नि-मन्द्रि है जो इस्लाम 
के प्रचार के पहिले फारस का सब से पवित्र स्थान था | 

कुछ देर तक की परीक्षा के बाद मैने निश्चित किया कि इसका 
क्षेत्रफल ५५ वर्ग फुट रहा होगा मंदिर एक चर्गाकार भवन था जिसकी 
प्रत्येक भुजा ५५ फीट रहीं होगी | यह ईंटोंसे बना था जो एक मज़बूत 
गारा से जोड़ी गई' थीं । 

बाहर के दीवारों की मुटाई १५ फुट है । इस दीवार के Raz एक 
ओर मकान बना था जिसके चारो ओर एक गोल रास्ता बना था। 


رہن ج دچ > 
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इसी मकान में पवित्र अग्नि के रखने का स्थान था | इसकी दोवारें 
१४ फुट मोटी हैं इसकी छुत गोळा कार हैं | इस घर की बनावट निसन्देह 
फारख-देशा के अभ्य स्थानों से मिलने वाले अन्य अग्निमन्द्रिं के समान 
है । सहराब के भीतरी हिस्से पर धूएं की पक काली तह जमाई गई है 
जो इस बात को सिद्ध करती हे कि यह स्थान वास्ताव में एक प्राचीन 
अग्नि मदिर है | केन्द्रीय YE आच भी अच्छी दशा में है किले की सीमा के 
भीतर एक ओर पुराना खंडहर हे जो दंच्तिण-पश्‍चिम के कोने में स्थित रे 
इसको दीवार भी वैसेहो घेतराशे एत्थरों से बनी हुईं हे जिनका रंग लाल 
है । गहरे लाल रंग के पत्थर किले को ओर किसी दिवाल मे नहीं लगे हें | 
इस मकान के प्रत्येक स्थान में किसी लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। 
शायद यह स्थान इसी के रहने के लिए बनवाया गया था | 
साधारणत: छोगों का विचार हे कि इस तख्ते सुलेमान के निर्माता 
दाऊद के पुत्र प्रसिद्ध सुलेमान हैं। लोगों का विश्वास हे कि वहां पर 
उनकी कचहरी लगतो थी ओर उन्होंने यहाँ शेवा की सहरानी मिलने व्हे 
लिए आम नित किया था। तस्ते सुलेमान के उश्चर-पू्व की दिशा मे 
स्थित qa की चोरी पर पक दुसरा खंडहर दिखलाई पड़ता है जिसे 
तख्ते वलकिज्‌ कहते हें | इस समय पर्वत वफ से आच्छादित था । यह भी 
वेतराशे पत्थरों से बना हुआ है। और शायद कोई प्राचीन किला है जहां 
से सारे निकटवतीं प्रान्त और डरमियां कोळ तक दीखपड़ता है। 
यहाँ अन्य प्रसिद्ध स्थानों में ARIE जो वास्तव में EE का एक 
- _ डभाडा हुआ दिस्सा है लोगों का कहना है कि सुलेमान ने जादू से पक 
अजदहे को पत्थर में परिणत कर दिया था। 
यहां सव से अधिक आश्चयंजनक वस्तु जिन्दाने सुलेमान है। तख्त 
से १३ मीळ की दूरी पर उत्तर पश्चिम की दिशा में यह एक त्रिभुज्ञाकार 
गट्टा है जिसका घेरा लगभग ४० फुट है। यहां से जमीन की खतह ३७० 
फुट नीचे हे। 
` वास्तव में तख्त सुलेमान की झील की तरह यह भी पहले कोई 
भील थो जो अब सूख गई है । तख्त सुलेम्रान की भील की भो यही दशा 
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हाँ सकती है | इस पहाडी के नीचे छोटे छोटे कई चश्मे है जिनके पानी 
में नाना प्रकार के द्रव खनिज पदार्थ भरे हैं | 
तखत सुलेमान का प्रदेश बड़ा रमणीक प्रान्त है वसन्त ऋतु 
मै तो यह साक्षात स्वर्ग ही हो जाता है जङ्गली फूलों की सुगंध से 
वायु सुगंधित हो उठती है प्रे फ़ारख देश मै इतनी सुन्दर गरमी की 
ऋतु के लिए चरागाह कहीं भी नहीं है । ओर गरमी फे दिन में खामरूद 
का शाशक यहीं निवास करता हे | 
aea को भळी भांति देखने के वाद में जेन्ज्ञोन चछा श्राया । तख्त 
से ५ मील उत्तर-पर्व चलने के बाद में अगोरा के जिले में था। 
प्रान्त बिलकुल पर्वंताकीण है | उभडी हुई पहाड़ियों के पेटे 
में गांव बसे इये हैं जो बगीचों से घिरे हुये हें इसमें कुळ ५५ गाँव हैं और 
केन्द्रीय सरकार को ३००० أو‎ कर देते है ओर फौज के लिप २०० 
सैनिक देते हैं । अगोरा और पड़ोस के डरियादि नामी जिले में धातु की 
अनेक खाने हैं । इन खानों में श्रव भी काम द्वोता है । रांगा यहाँ का मुख्य 
खनिज प्रदार्थ है। . 
जेन्ज्ञोन में ३ दिन ठहरने के बाद तरून वाले मागे से 
| लिए प्रस्थान किया । जो प्रारम्प्त ही से मेरा मंजिले मकृसूद्‌ 
जेन्ज़ोंन से उत्तर-पूर्व चलने के वाद मैं पहाड़ियों के नीचे पहुँच 
गया । जहाँ से १ 55859 की चढ़ाई के बाद पूर्व-उत्तर की दिशा से २ मीळ 
और दूर रोम नामी गांव बसा है जो काफ़ी बड़ा है और दो पहाड़ियों 
छे बीच में बसा हे | 
रोम से उत्तर قو‎ ४ मील की चढ़ाई के बाद में पहाड़ो के सब से 
ऊँचे स्थान पर पहुँच गया | समुद्र-तट से इसकी ऊँचाई ७००० या ८५०० | 
फुट होगी यहां पर हवा बड़ी ठंडी थी और कई फुट गहरी बरफ पड़ी थी 
यहां से 'गिलम' पर्वत बहुत छोटे दिखलाई पड़ते थे | यहां से मिडिया के 
पठार से उस मैदान की ऊँचाई ArH होती है । जो कास्पियन सागर तक 
फैला हुआ हे । तरूम दो जिळाओं मै बिभाजित है। उत्तरी मैदान जो सेफीरून 
नदी के दाये किनारे पर स्थित है तरूमी खेळखाल के नाम से प्रसिद्ध है | 


FA गिळन के 
था | 


ل 
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झोर निचला मैदान जो ज्यादा चौरस है, तरूमी--पाइन बेला जाता है। 
नदी के बाय किनारे बाला हैं जिला पुस्तीकुद्द कद्दा जाता है। तरूमी खेलखाळ 
में करीब १०० गांव हें । आबोहवा गरम है और पानी खूब बरसता है 
ओर रूई की खेती खूब होती है । बगीचे खूब है फलों की पैदाबार खूब होती 
है पद्दाड्रियो में नमक और फिटकरी की खाने हैं। मुख्य गांव वेनौसर्द है 
नदी को पार करके में पुस्तीकुह पहुँचा। ५ मील चलने के बाद बाई ओर 
मुड़ने वाली एक पगडंडी पकड़ कर में एक मील के बाद कावकन्द नामी 
गाँव मे रह गया । 

पुस्तीकुह में कुछ २५ गाँव हैं और यहाँ पानी भी कम बरसता है | 
द्रम खास स्थान हे जो उस सड़क पर बसा है जो आई' से सीधे गिलन 
को जातो है । पुस्तीकुद के निवासी अधिकर खुर्द हैं । 

कौकन्द से १४ وله‎ चलने के बाद में गिलवान पहुँचा। मार्ग सेफो 
रूद्‌ नदी के किनारे किनारे जाता है | गिलवान से ३ मील दूर द्रबन्द नामी 
स्थान है जो तरूमी खेलखाल और तरूमी पाइन की सीमा बनाता है | यहां 
से ६० मोल के बाद सदवार का दर्श मिलता है जहां सेफोरूद शाहरूद से 
मिलकर गिलन प्रान्त को वह जाती है। 


वंशीधर श्रीवास्ताव 
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इरान की प्राचीन भाषा 


ग्रवस्ता या ज़न्दा--अवस्ता ईरान की प्राचीन भाषा हे । पारसी लोगों के धर्म 
ग्रन्थों का निर्माण इसी भाषा में हुआ है | ज़रदश्त के अनुयायी पारसी लोगों की 
दृष्टि सें ज़न्द--अवस्ता का वही स्थान है जो ऋग्वेद का भारतीय आये की दृष्टि में 
हैं । सिकन्दर की विजय के पहले पारसी धर्म का सिक्का समस्त पश्चिमी एशिया में 
फैल गया था | दारा आदि फारस के पराक्रमी राजा इसी धर्म के मानने वाले थे। 
पर विजयो मुसलमानों ने इस धर्म पर भारो ग्राबात किया । ज़रदश्त के अनुयाइयों 
को कुरान मानने के लिये वाध्य किया गया। बहुत से पारसी बचे हुए अपने प्यारे 
धर्म ग्रन्यों को लेकर भारतवर्ष भाग आये | कुड फ़ारस में ही बने रहे | उन्होंने सभी 
तरह की मुसीबतें केली पर उन्हाने अपने धर्म को न छेड़ा । इन वीर लोगों की 
स ख्या सारे फ़ारस में केवल १० हज़ार है | भारत में बसे हुए पारसिर्यो की स ख्या 
लगभग १ लाख हे | 
इन एक लाख मनुष्यों ने एक बड़े प्राचीन धर्म ओर सभ्यता को अब तक 
जोवित रक्खा है | इस धर्म और सभ्यता के भीतर प्रवेश काने के लिय्रे ग्रवस्ता भाषा 
ही एकमात्र कजी है | 
अवस्ता और स सकृत में घनिष्ट सम्बन्ध हे | गत शताब्दी के आरम्भ में डेन्मार्क 
के प्रसिद्ध विद्वान रास्क महाशय ने सस्कृत ओर अवस्ता भापाग्रो की समानता की 
ओर स सार का ध्यान HIRT किया रास्क महाशय कोपेन हेगन के पुस्तकालय में 
अवस्ता और पहलवी NT के कई अमूल्य हस्तालिखित ग्रन्थ ले आये । पर 
पन्द्रहवी शताब्दी में ITI का अनुवाद सस्कृत में हो चुका था । इस XIE से 
श्रवस्ता के समभने में बड़ी सुगमता हो हुई | अवस्ता के उपलब्ध ग्रन्थ निम्न हैं:-- 
१ यत्न | यज्ञ | ओर गाथा | २ विस्परद | ३ यष्ट | ९ नायीश, गाह आदि, 
४ वेन्दीदाद । ६ BET नास्क आदि | | 
अस्त में جد‎ और गाथा में प्राथना सम्बन्धी साहित्य हे | यज्ञ में जिस प्रकार 
भारतवर्ष में सोमफन की प्रथा थी उसी प्रकार अवस्ता में होमरस पीने की चाल थी | 


गाथा पद्य में दं । 


1776١ 
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इनका मुख्य उद्देश्य स्तुति हे | विस्परद यज्ञसम्बन्धी और यष्ट स्तुति सम्बन्धी 
हैं। न्यायीश आदि में विशेष, अवसरों के लिये संक्षिप्त प्रार्थनाएँ हैं। वेन्दीदाद में 
[ विदेव दैत ] में सृष्टि, यम आदि विविध विषयों का समावेश है | 

इन सब थम ग्रन्थों के सग्रह को ITT कहते हें। भाष्य सहित होने से 
उन्हें ज़न्द--अवस्ता भी कहते हैं । अवस्ता भाषा की लिपि कुछ कम पुरानी है और 
दाहिनी ओर से बाई ओर को लिखी जाती हे | 

इस भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन सस्कृत के श्राधार पर है । शब्दों 
के उच्चारण में भी समानता है । पर पाली भाषा की तरह अवस्ता के अधिकांश शब्द 
وي و‎ के अपभ्र श है | बहुत से शब्द ज्यों के त्यों लिये गये हैं । 

नीचे दिये हुए १ शब्दों से दोनों भाषाओं की समानता का पता सहज ही 
में लग सकता हे :— 


अवस्ता सस्कृत 
हिचति सिंचति = वहसींचता है 
जीव्यम जीव्यम 
उत उत 
दारू दारू = लकड़ी 
भूमिस्‌ भूमिम्‌ 
नना नाना ठ तरह तरह के 
बाजिन भाजन = बरतन 
द्वारिम ड्वारम 
उवेरणम उवेराणाम 
रायु आयु 
यज्ञामैदे यजामहे 
अवज़ेति श्रावहति 
विस्पस्‌ विश्वम्‌ 
आज़ति आहुति 
पतिम्‌ पतिम्‌ 
8 
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अवस्ता स स्कृत 
हेना सेना 
नारी ¬ नारी 
दहयु दस्यु 
अहुर असुर 
कुप्र कुत्र 
येसु येपु 
अन्तर अन्तर 
Pra यम्‌ (जिसके ) 
ATE, ग्रहम्‌ 
अनरत्य अनुत्य असत्य 

7 मरत्यु मृत्यु 
TAH रजत्म ( चाँद ) 
ऐतत एतत 
चेद वेद 
गवः गाव 
श्रौजो ओजस 
रोदन्ति रोहन्ति 
मप्रोः ٤ मन्त्रः 
इसवो इपवः 

E 3 

प्रि त्रि | 
चतुर चतुर | 
पंच पंच 
सस पष्ट 
सप्त सप्त 
अष्ट अष्ट 
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श्रवस्ता सस्कृत 

नव नव 

दस a 
दिशति विशलि 
प्रिसत त्रिशत 
कप्तरसत चप्वारिशत 
पंचसत पंचशत 
स्वस्ति षष्टि 
taf सप्तति 
श्रस्तति अशोति 
नवति नवति 
सत शत 


शब्दों की यह समानता किसी FAT कारण से नहीं है | »वस्ता का 
सारा व्याकरण संस्कृत के व्याकरण के ही TA पर ढला है। अवस्ता में सन्धि के 
नियम वहीं हे जो संस्कृत में हे जिस प्रकार सस्कृत में एक वचन, दिवचन और 
बहुवचन हैं उसी प्रकार अवस्ता में है । पुलिग, खीलिग ग्रोर नपुंसक लिग भी दोनों 
में समान है। विभक्ति कारक, समास अव्यय स ज्ञा सर्वनाम ओर क्रिया के निप्रम 
दोनों भाषाओं में एक हैं । 

उच्चारण का कहीं कहीं अन्तर उसी प्रकार है जिस प्रक्रार विहार प्रान्त और 
जेपुर की हिन्दी में है । जिस प्रकार उपनिवेशों में वसे हुए अंग्रेजों की अंग्रेज़ो उनके 
देशवासियों की अंग्रेज़ी भाषा से भिन्न है उसी प्रकार का मामूलो अन्तर अवस्ता और 
सस्कृत भाषाओं में हो गया। कई विद्वानों का अनुमान हे कि भारतवर्ष के आजन्म 
कैदी ईरान ( यमलोक ) भेजे जते थे। जिस तरह से XAM कैदी आरम्भ में 
आस्ट्रेलिया को भेजे जाते थे पर जिस प्रकार थब आस्ट्रेलिया एक स्वतन्त्र अंग्रेजी 
उपनिवेश है इसी प्रक र ईरान देश भारतीय आयों का एक उपनिवेश बन गया था । 
दोनों में व्यापार आदि के घनिष्ट सम्प्रन्थ थे। इसी से आपत्ति के समय में पारसी 
लोगो ने भारतः्प मे शरण ली थी | 
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इस छोटे से लेख में इन सब महत्व पूर्ण बातों को विस्तार देना कठिन हे | 
पर मुझे आशा है पुरातत्व पंडित लोग इस ओर AAT करके प्राचीन भारत के 
गौरव का सच्चा स्वरूप संसार के सामने रक्खेंगे | 


श्रवस्ता के दो मन्त्र देकर यह लेख यहीं समाप्त किया जाता हे | 
YF प्रवस्या नु गुसोदुम नु स्त्रोत 
अब में भाषण करू गा आप ध्यान देकर सुनें | 
येच xerq येच दूरात 1 
जो यहाँ दूर और समीप से आये हो 
नु इम विस्प चिप्र जो मजद हो दम 
इसलिये इन सब बातों का मन में स्पष्ट रख लो 
नो इत दैवितिम दुस्सस्तिस्‌ HER सरा स्योत्‌ 


न दुरात्माओं से अपना दूसरा जीवन नष्ट कराग्रों 


अक वरणा दगवो हिजवो HIT 
[जो ] झूठे वचनों से तुम्हारी वाणी को पापी बनाते हैं । 


२-यम हे सप्रे औरवाहे 


ऐश्वर्यवान यम के राज्य में 


नो इत श्रौतम आहा, ना इत गरमिस्‌ 


न यहाँ जाड़ा था, न गरमी । 


नो इन जौर्वा शाहा नो इत मरप्युः 
न जरा [ बुढ़ापा ] न #3 थी। 


नो इत XUR दैवो दातो, 
न रोग, न दैत्यों के दुष्कर्म | 


oT सरल -क<> w+ 
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पचदस प्राचहो पे 

पन्द्रह वर्ष को अवस्था वालों की तरह। 

पिता पुप्रस्च रोदैस्व 

पिता श्रौर पुत्र विचरते थे । 

यवत स्यादत हापबे 

यिसो विवस्वतो पुमो 

सुन्दर चरवाहे की तरह विवस्वत के पुत्र यम ने राज्य किया । 
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फ़ारस वालों के कुछ उत्सव तो अजीब ढड़ के हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे 

बाहर वालों, और विशेषकर योरप वालों, को बड़ी चिढ़ लगती है। उनके वर्ष का 
पहला दिन नवरोज़ कहलाता है । इस दिन यहाँ के लोग आपस में मिलते जुलते हैं 

और छोटे लोग बड़ों के यहाँ इनाम माँगते किरते हैं। इस महीने में नौकर दूनी तन- 

ख्वाह लेते हें । इनाम माँगने का ढङ्ग भी बड़ा अच्छा है। इनाम माँगने वाले पहिले 

रङ्गी हुईं मिठाइयाँ और छोटे माटे शीशे के दर्तन वरोरह बड़ों का नज़र करते हैं । और 
उसके बदले में नगद इनाम चाहते हैं । बहुत से ARF इन इनामों से अपना पिंड 

छुड़ाने के लिये ग्रह कह दिया करते हैं कि हमको भेंट लेने और इनाम देने का गवर्नमेंट 

से हुक्म नहीं हैं इस उत्सव में गरीब और अमीर सब को कुछ न कुछ खरच करना 

पड़ता है; और नहीं तो संध्या के समय आतिशवाजी छुड़ाना तो सब के लिये ज़रूरी 

हेही। . 

लेकिन नवरोज़ में खुशी ही खुशी रहतो है | इसलिये यह त्योहार किसी को 

खलता नहीं, पर रमज्ान जो कि व्रत और उपवास का महीना है बड़ा दुखदाई होता 

है । इस महीने में लोग सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ही खाना, पानी पीना और 

हुक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में नहीं । रात भर लोग खाने पीने और इधर 
उधर के काम में लगे रहते हैं इसलिये दिन में कोई काम बे टीक तौर पर नहीं कर 
सकते । जब रोज्ञा खोलने का वक्त आता है शहर में चारो श्रोर तोपें दाग दी जाती 
हैं जिससे ठीक वक्त का सब को पता चल जाता है। अगर कोइ घर से दूर हुआ और 
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ठीक वक्त पर घर नहीं पहुँच सका तो वह रास्ते में ही AFT खोला लेता है नहीं तो 
सब लोग घर पर FFF होकर रोज़ा खोलते हें । महीना खतम होने पर जिस दिन 
चाँद दिखलाई पडता उस दिन की खुशी बयान नहीं की जा सकती । सारा देश प्रसन्नता 
से भर जाता हैं और तरह तरह की खुशियाँ मनाई जाती हैं | 

सब से भयानक महीना मुहरंम का होता हे | फ़ारस के रहने वाले धमं के 


नाम पर अपने को वलिदान करने वाले हसन और हुसेन की स्मृति सें यह समवेदना- 


सूचक उत्सव मनाते हें । जिस दिन जलूस उठता है हज़ारों मज्ञहब के दिवाने चाकू 
ग्रोर जंजीरों से अपमा सिर और छाती फोड़ डालते हें | उनका सारा बदन TIF से 
तर हो जाता है | सड़कों पर लोहू की धारा बहने लगती है | 

प्रति वर्ष एक उँट अल्लाह के नाम पर वलिदान किया जाता है । इव्राहीम ने 
जो बलिदान किया था उसी की स्मरति में यह प्रथा अब तक प्रचलित है | इस वलिदान. 
के लिये सफेद ऊँट बहुत खोज कर पाला जाता है । एक अफसर शाह की ओर से इस. 
बलि के लिये नियुक्त किया जाता है जो इस उँट के साथ एक विशेष स्थान पर जाता 
हे जहाँ सारे शहर के लोग इकट्ठा होते हें। बलिदान हो जाने पर भीड़ के लोग उँट 
के गोश्त के लिये टूट पड़ते हें। पहिले अफसर लोग अपने. अपने हिस्से के लिये 


~ 


बड़ा शोर गुल मचते हैं | बहुत से लोग यहाँ गिरे हुए रक्त से अपने वस का. कोई ` 


च 


हिस्सा रङ्ग कर ही संतुष्ट हो जाते हें | रमज़ात के अखीर में यह त्योहार मनाया जाता 
हे | इसो अवसर पर लोग अपने अपने घरों में बकरे का बलिदान करते हें । 


“प्स इन्ट्र परशिया? के अधार पर | 
रामलखन शुक्ल 
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लड़के बचपन में बहुत दिन तक नौकरानियों की निगारानी में रहते हैं जिनका 
प्रभाव बहुत बुरा पडता है, किन्तु अब कुछ दिनों से वे घर से दूर बोर्डिङ्ग हांडसों में 
रहने के लिये भेजे जाने लगे हैं । अमेरिकन मिशन के कुछ बोडि ङ्ग स्कूल बड़ी सफलता 
से काम कर रहे हें । वहाँ लड़के सब प्रबंध स्वयं करते हें और अपनी ही कमाई से 
पढ़ते है । कभी कभी ये लड़के श्रपनी कमाई से कुछ धन यचा कर गरीबों की रक्ता भी 
करते हैं । 

इन स्कूलों में अरबी और RRA की शिक्षा अनिवार्य रक्खी गई है । अन्य 
विषयों के अतिरिक्त लड़के अङ्गरेज्ञी और फ्रेंच भाषा का भी अध्ययन करते हें । इन 
मिशन स्कूलों में एक नियम यह भी हे कि स्कूल चहारदीवारी के भीतर किसी धर्म पर 
किसी प्रकार का श्राक्षेप म किया जाय । स्कूलों में हर धर्म और हरेक जाति के लड़के 
पढ़ सकते हैं । पहिले तो मुसलमानी लड़कियाँ पढ़ने न आती थीं पर अब धीरे धीरे 
आने लगी है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय तेहरान में सैकड़ों 
निसवाँ स्कूल हैं जो वहाँ की सरकार की देखरेख में शिक्षा का कार्य करते हें। इन 
स्कूलों में मुसलमानी मज्ञहव की शिक्षा भी अनिवाय है । मिशनस्क्रूलो में धार्मिक शिक्षा 
| अनिवाय नहीं रक्खों गई है | 

सन्‌ १६०६ ई० में ईरानी सरकार की अनुमति से जमंनी ने एक स्कूल लड़कों 
के लिये खोला | यहाँ के अध्यापक कुछ ईरानी हैं ओर कुछ जर्मन । शिक्षा जर्मन स्कूलों 
के ढङ्ग पर होती है, पर यहाँ भी श्ररबी और फ़ारसी अनिवार्य विषय हें | 

सन्‌ १६०६ ई० ही में रिचर्ड खाँ नामी एक फ्रांसीसी मुसलमान ने एक प्राइ- 
वेट स्कूल लड़कियी के लिये खोला । इस रकूल में हर उम्र की लड़कियाँ तालीम पाती 
हैं। पहिले तो वे बुर्का ओढ़कर स्कूल जाया करती-थीं । पर धीरे धीरे वे ढीठ हो चली 
है और चेहरा खोल कर पढ्ने जाती हैं । यह स्कूल अच्छी उन्नति कर रहा है और इससे 
देश की खियाँ सुशिक्षिता हो रही हैं । 

तेहरान में एक टेकूनिकल स्कूल भी है जिसमें डाक्टरी और इन्जीनियरी की | 
शक्ति दी जाती हे । डाक्टरी की ew कुछ उन्नति हो रही है पर इन्जीनियरी का काम 
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ग्रभो FF ढीला सा है डाक्टरी की पढ़ाई का कोर्स ₹ वर्ष का हे | डाक्टरी पढ्ने 
वालों की संख्या बढ़ती जा रही हे | यद्यपि परीक्षा की कडाइ से बहुत लोग निरुत्साहित 
होकर इसे छोड़ देते हैं । इस स्कूल में अस्पताल नहीं है जिससे विद्यार्थी को दूर दूर 
के 'ग्रस्पतालो में जाने का कष्ट उठाना पड़ता है | 
इस समय तेहरान में कई योरोपियन अस्पताल हैं, इन सब का काम अच्छा 
चल रहा हे। सरकारी अस्पताल में सदा से जर्मनों की देख रेख में काम होता 
रहा है। 
देश की स्वास्थ्य रक्षा के लिये एक समिति बनी है जिसके सदस्य सरकारी 
अफसरों के अतिरिक्त इन अस्पतालों के डाक्टर भी होते हें । कुछ दिन से देशी हकीम 
भी इसमें सम्मिलित होने लगे हें | यह समिति अच्छा काम कर रही है | 
“पीप्ख इन्टर परशिया” के आधार पर 
रामलखन शुङ्ग 
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प्राचीन कथाओं के अनुसार जमशेद फ़ारस के बादशाहों में सबसे बड़ा था | 
उसके विवय में शाहनामा में बहुत सी अद्भुत कहानियाँ कही गई हैं । उसने सात सो 
साल तक शासन किया । उसकी शक्ति दिन प्रति दिन बढ़ती ही गई | यहाँ तक कि 
अपने शासन के अन्तिम वपो में वह अपने आपको देवता समझने लगा ओर अपनी 
मूर्तियां बनवा कर साम्राज्य के समस्त प्रान्तों में भेज देता ताकि उसकी प्रजा उनकी 
पूजा कर सके | 

इस अपवित्र कार्य के कारण ईश्वर उससे बडा क्रुद्ध हुआ । उसकी प्रजा उसके 
विरुद्ध हा गई अर इसके नष्ट करने के लिये एक पडोसी बादशाह को सहायता दी | 
ER ने जमशेद से फ़ारस का सिंहासन छीन लिया और एक सहस्र वपं तक उस 
देश पर शासन किया । 

फ़ारस वालों को शीघ्र ही अपने इस कार्य के लिये पश्चात्ताप करना पड़ा 
क्योंकि नवीन सम्राट बडा ही क्रूर और निर्दयी निकला | 2 

कहते हैं कि उसने जब शैतान को अपने कंधों को चूम लेने की ग्राज्ञा 
देदी तो उनमें से दो सांप उत्पन्न हुए जो उसे सदैव पीड़ा पहुँचाते थे । शैतान ने उससे 
कहा कि यदि ये सांप मनुप्य का मस्तिष्क खाने को पार्व तो तुम्हें कष्ट देना वन्द कर 
दे । इस वास्ते वह प्रति जिन अपनी एक प्रजा को कृत्ल करवाता था जिससे सांपों के 
भोजन दिया जा सके । इतिहासकारों ने इस कथा का अर्थ समझाने की चेष्टा करते 
हुए लिखा है कि बादशाह के द.धों में सम्भवतः नहसूर के कारण पंडा होती 
थी जिसे दूर करने के लिये वह मानव- सस्तिप्क की पुलटिसें प्रयोग में लाता था। 
परंतु हम लोग नहीं कह सकते कि इसका यथार्थ तात्पर्य क्या हे | 

अन्त में ज़हक ने कावा नामी इस्फ़ान के एक लोहार के 8 पुत्र को पक- 
ड्वाया और उसे मार कर उन सांपों के भोजनदेने का निश्चय किया । कावा ने अपने 
एक्र मात्र पुत्र के छोड़ दिये जाने के लिये बादशाह से बडी प्राथेना की किन्जु जब ज़हक 
ने उसकी एक न सुनो तो वह बागी हो गया और अपने चमड़े के वस्त्र को एक 
खट्डे में बांध कर वागियों के आगे आगे उसे रडे की भांति लेकर चला। 
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फारस के प्राचीन राजवंश में उत्पन्न एक राजकुमार उस समय भी जोवित था। 
किन्तु वह एलबुज्ञ' के पहाड़ों में छिपा हुआ था; क्योंकि HER को TF में ARTE 
किया गया था कि एक राजकुमार तुम्हारे विर खडा होगा और तुम्हे सिंहासन से हटा 
देगा, और इस वास्ते ज़हक उसकी खुव तलाश कर रहा था । इस राजकुमार ने, जिसका 
नाम फ़रीदुन था, कावा का साथ दिया । प्रजा, FER के अत्याचारों से तङ्ग आ गई 
थी, इसलिये वह फ़रीदुन की सेना में सम्मिलित हो गई | 
युद्ध में फ़रीदून ने ज़हक के शिर में अपनी गदा से प्रहार किया और उसे 
मार डालने ही को था कि इतने में एक ATT ने उसे आगाह किया कि ग्रत्याचारी 
की अन्तिम घड़ी अभी नहीं आई | इस वास्ते वह FEF को तेहरान के पास दामोवन्द 
पहाड़ के निकट ले गया ओर पहाड़ के नीचे एक अगाध गुफा में चमड़े के तस्मे से 
बांध दिया । लोगों कां विश्वास है कि भ्रन्यायी ज्ञहक. अभी तक जीवित है और उसी 
प्रकार लटका हुआ अपने अकथनीय अत्याचारों का फल भोग रहा है। 
इसके पश्चात फ़रीदुन फ़ारस के सिंहासन पर बिराजमान हुआ और पांच सौ 
त्रपो. तक शासन किया, और उस लोहार का चमड़े का जब वह टुकड़ा फ़ारस के 
वादशाहों का झंडा बना। क्रमशः एक के बाद दूसरे बादशाह ने उसे जवाद्दिरात में 
खूब सजाया! और कहते हैं, अन्तिम बार वह दमावन्द के इद्ध में ले जाया गया था 
जिपमें फारस के प्रांचोन TUT का अन्तिम ATE FTE, अरब के निवासियों 


द्वारा प्रराजित हुआ था | 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


n أ‎ 
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qo बालगो विन्द्‌ शर्मा आयुवदाध्यापक जो० म० To म०‏ وق 
विद्यालय वारावसी‏ 

२--पारस यह देश हिन्दी साहित्य में अत्यन्त प्रसिद्ध है जिसको यक्ष 
भाषा में परशिया कहा करते हैं। इसको संस्कृत के विद्वान्‌ पारसीक 'पारसीका 
घनापुजाः? इस अमर कोश के प्रमाण से कहा करते है । परन्तु “पारसीक' शब्द को 
घाचस्यत्यभिमान कोश के निर्माता ने अरबी भाषा का शब्द स्वीकार किया है। इस दशा 
में अमरकोश की अशुद्धि प्रतीत होती है। संस्कृत भाषा में प्राकृत भाषा के 
शब्द अत्यन्त प्रविष्ट हो गये हैं इस लिये यह पारसीक शब्द अरबी भाषा का नहीं है 
किन्तु कापिशी का अपभ्र श साम्प्रतिक हिन्दी भावा का शब्द जानना चाहिये | 

२--चाणक्य ने अर्थशास्त्र के सुराध्यक्ष प्रकरण में लिखा है कि ‘FIT रसो 
मधु, तस्य स्वदेशो व्याख्यानं कापिशायनं हारहूरकम्‌? इति सो “स्वदेशो व्याख्यानम! 
इस वाक्य से कापिशायन और हारहूरक नाम का मद्य जिस देश में बनाया जाता है 
उस देश के नाम से अपने नाम को प्राप्त किया हे यह निश्चित हे । इसकी पुष्टि 
के लिये में भगवान पाणिनि के सूत्र को उद्धत करता हूँ जो कि चाणक्य के 
साथ सर्वथा IR है | वह सूत्र यह है 'कापिश्याप्फक' [ ४।२।३३ ] 
“कापिश्यां जातादि कापिशायनं मधु द्राक्षा’ इति यह वाक्य सिद्धान्त कोसुदी 
का है, कापिशी देश में जो उत्पन्न हो वह कापिशायन कहा जाता हे जैसे अंगूर और 
अंगूर का मद्य । 

३--यदि यहाँ विचार करते हैं कि कापिशी देश कौन सा हे तो कापिशायन 
शब्द से FT का मद्य और द्राक्षा ली जाती है । द्राक्षा का अर्थ है “अंगूर' यह फल 
अत्यन्त प्रसिद्ध है | इसलिये कापिशी शब्द उस देश को ग्रहण कराता हे जहाँ कि 
द्राक्षा [ थंगुर ] और द्राक्षा मद्य उत्पन्न होता है। अंगूर के लिये संस्कृत साहित्य में 
कपिला, कापिशायनी, और हारहूरा ये तीनि शब्द विशेष रूप से पाये जाते हैं । जेसे 
कि “भन्या कपिलद्राक्ता, परिता च हारहूरा” इत्यादि राजनिघण्टु [वर्ग ११ | श्लो ० ७६। 
७७ को ] देखो । 
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४--जिस प्रकार से कापिशायन शब्द से देश ज्ञान होता है उसी प्रकार माग- 
धी से [ मगध ] द्राविडी-पूला से [ द्रविडदेश ] इत्यादि ज्ञान होता है इसलिये विचार 
करना है कि कापिशायन शब्द से कौन सा देश गृहीत होता है | तथा कपिला और 
हारहूरा से कौन सा। 'कपिश, कपिल ये दोनों शब्द पाटलवणं के वाचक हैं। संस्कृतज्ञ 
विद्वानों ने लक्षण वृति का सहारा लेकर जैसे गन्धर्वदेश [ अरब ] के बसरा का नाम 
करण तथा काश्यपा [ अफ्रिका ] का सहारा डिज्ञर्ट का नाम करण किया हे [ इसका 
वर्णन अफ्रीका के लेख में होगा ] पाटलवर्ण विशिष्ट-विशिष्ट पुरुष के लिये किया है । 
जेसे कि [ योरोपियनों की “गोरा? यह यह संज्ञा वर्ण प्रयुक्त होती है उसी प्रकार कपिश- 
कपिल शब्द भी पाटलवर्ण विशिष्ट पुरुषों के लिये प्रयुक्त हुआ । हारहूरा का वर्णन रूस 
देश के वर्णन के साथ होगा सस्कृत के शब्द अपभ्र श रूप में देशान्तरों में पाये जाते 
हें इसलिये इनका ITT देखिये | 


६--अपभ्र श बनाने का प्रधान कोई नियम नहीं तथापि प्राकृत व्याकरण में 
बहुत से नियम हैं | “ब्यत्ययश्च? इस प्राकृत सूत्र से पदब्यत्यय वणंव्यत्यय दोनों किया 
जाता है जेसे कि स सकृत का “कपाट? शब्द फाटक, फटका, केवाइ, केताड़ी इत्यादि रूप 
धारण करता है उसी प्रकार “कापिशी-पिशीका-पाशीका-पारशी का-पारशीया-परशिया” यह 
रूप धारण करता है । ऐसा अपश्र श काने में मुझे चाणक्य और पाणिनि के साथ साथ 
कैशवियन सी जो कापिशायन का ANT प्रतीत होता है, सहायक होता है. 'कैश- 
पियन सी? का अर्थ यही प्रतीत होता है कि “कापिशी देश का समुद्र? यह शब्द भुगोल 
में प्रसिद्ध है चाणक्य की टिप्पणी करते हुये एक महाशय लिखते हैं किः-- 
कापिशायन और हारहूरक ये विदेशी मद्य के नाम हैं जो कदाचित्‌ पर्शिया और ग्रीस 
से आते हैं । 


६--यहाँ पर्शिया का कहना ठीक है पर ग्रीस की जगह रूस होना चाहिये | 
“पारसी कांस्ततो जेतुम, इस कालिदास के “पारसीक? शब्द को अरबी का शब्द बतलाते 
हुये वाचस्पत्यकार ने अशुद्ध ठहराया है किन्तु 'कापिशीका का अपश्र'श पारसीका हे 
यह शब्द शा्रों में जहाँ पाया जाता हे प्राकृत का है | 

७--'नन्दलाल डे? ने अपने कोश में लिखा हे कि “काबुल में कपिशा 
नदी के कितारे कपिशा नाम की नगरी है इसी के पाणिनि कापिशी कहते हैं सो कहना 
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ग्रत्यन्त - अशुद्ध है क्योंकि टाबन्त कापिशा यदि पाणिनी के مجلم‎ होता तो 
(कपिशायाः प्फक्‌' ऐसा सूत्र होता पर डीबन्त कापिशी शब्द से 'कापिश्याः पफक ऐसा 
सूत्र होने से काबुल की कपिशा दूसरी ओर वनायु की कापिशी दूसरी समनी चाहिये 
इस प्रकार नन्दलाल डे के अनुयायी पाण्ड्य कवाट [ टावंकोर | के गणपति शास्री भो 
खण्डित हो जाते हैं । 

यद्यपि कापिशी-पशिया इस AF में ईरिण वा इरण शब्द जिसका AF लोग 
इरान करते हैं स स्कृत साहित्य में देश विशेष के लिये नहीं पाया जाता तथापि “न HTT 
प्रसिद्धि” इस न्याय से पशिया के लिये ईरान का प्रयोग बहुत काल से हो रहा है सो 
भ्रच्छा है, पर उससे भी श्रच्छा कापिशी का प्रयोग है जो शास्त्रों में उपलब्ध होता है | 
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कोइ भी देश, संसार व्यापी महा समर से होने वाली हानि से नहीं बचा पर 
उससे आ पड़ने वाले भार उठाने में फारस बहुत हो कम तयार था | इसी से किसी 
देश ने अपनी सीमा तथा प्रजा की रक्षा करने में फारस की तरह असमर्थता नहीं 
दिखाई । साधारण दृष्टि से देखने वालों को ता यह एक सम्भव सी बात जान पडतो 
थी कि फ़ारस जैसा दूर स्थित देश भी इस महान्‌ युद्ध की चपेट में आ पडेगा । FRE 
कई सूबों पर हथियार बन्द श्रादमियों के धावे हुये । जिससे विशेष हानि हुई क्योंकि 
वहाँ की सरकार अपनी तटस्थता की घोषणा को क्रायम न रख सकी | उत्तरी-पश्चिमी 
फ्रारस के अज्ञरवैज्ञान प्रान्त को हो लीजिये। यहाँ पर लड़ाई से पहले ही तुर्क 
ओर रूसी अपनी अपनी रक्षा के निमित्त फ़ारस के ही मत्ये अपनी माफ्रिक्र जगहों में 
फौज रखते थे। जो फौज्ञ इस सूबे को पार करके धावा करती है वह सिर्फ़ 
उस पर्वत श्रेणी को पार करने से छुटकारा ही नहीं पाती बल्कि अपने दुश्मन की 
फ़ौज को घेर लेने में सफल होती हे | इसीलिये ड ड़ाई fF जाने पर जब रूसी सेना 
ने अज़रवैजान के उत्तरो भाग को पार करके लुको को वान नदी के किनारे तक पीछे 
खदेड़ दिया तो किसी FT AAT नहीं हुआ । खुदै लोग अपने मुसलमान भाइयों 
की तरफ़ मिल गये । लेकिन तबेज़ छीन लेने के बाद रूसो फ़ौज ने उन्का 
हरा दिया | 


जिस स्थान से रूसी सेना कार्स नगर की रचा कर रही थी उस पर तुको 
FAT से धावा मारा। इस धावे के कारण दोनों पक्ष की सेनाग्रों के अज़रवेजान 
प्रान्त में घुसने के लिये विवश होना पड़ा । उरमियाँ नामी मुख्य नागर तथा उसके 
आस-पास की भूमि रूसियों के हाथ में आ गई और जब तक कि रूसियों वा पैर पूरी 
तरह से १३१७ ई० में नहीं उखड़ा इन्हीं के हाथ में बरावर रही | 


अब हम लोगों को फ़ारस के दक्षिणी-पश्चिमी भाग को ओर दृष्टि डालनी 
चाहिये । महा युद्ध के छिड़ते ही यह भाग रण-क्षेत्र बन गया | भारतीय सरकार ने 


م = 


पहले ही के रंग ढंग से यह भाँप लिया था कि समर किइ जाने की सम्भावना है। 
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इसलिये उसने एक छोटी सी फौज़ बहरिन टापू में पहले ही से भेज दी थी और एक 
अँग्रेज्ञी जड़ी जहाज़ शत्तले-अरब में गश्त लगाने लगा थ( । अंग्रेज़ों को अपने बहुमूल्य 
और आसानी से बर्बाद होने वाले [ ऐङ्गलों पशियन आयल कम्पनी के ] मदी के तेल 
के कारखाने और उसकी मशीन इत्यादि के विषय में विशेष चिन्ता थी | यह कम्पनी 
आबदान टापू पर थो | यह टापू मेहमरा स्थान से चन्द मील नीचे हैं | माहमरा स्थान 
पर कारू नदो शत में गिरती हे । अंग्रेज़ां को फुर्ती बाज्ञी से बसरा पर उनका।अधिकार 
हो गया । इसलिये आयल कम्पनी के कारखाने और उसकी मशीन इत्यादि की रक्षा 
की चिन्ता तो दूर हो गई । किन्तु बख्तियारी पहाड़ के नीचे स्थित मैदाने नुफ़तुम के 
मिट्टी के तेल के कु रों और तेल की १५० मील लम्बी पाइप-लाइन की चिन्ता भी 
अंग्रेज़ों के सर पर सवार थी क्योंकि दुश्मन की आँख इन पर भी लगी थी । जमंनों के 
बहकाने से वहाँ की हठ धम्म जातियो ने पाइप-लाइन में दो तीन जगह छेद कर 
दिया था । तेल के कुंओं और पाइप-लाइन की रक्षा के लिये एक फ़ौज अहवाज़ में 
में भेज दी गई । इस फ़ौज़ ने एक भारी तुकी फ़ौज का मुक्राविला किया इतने में 
बाहरवीं डिवीज्ञन ने इस तुर्की फ़ोज का एक दंम फ़ारस से निकाल दिया HAT 
ने श्रपनी स्थिति श्रहवाज्ञ में क्रायम रक्खी, पाइप लाइन की मरम्मत कर दी गई और 
बहुमूल्य मिट्टी का तेल पश्चिम में भूमध्य सागर के जङ्गी बेडे के लिये भेजा गया | 
पश्चिमोत्तर में रूसी और दक्षिण-पूर्व में अंग्रेज़ थे । इन दोनों के दर्मियान 
होकर FRE देश में वरादाद शहर से एक सदर रास्ता दो समानान्तर ETÊ के 
तै करता हुआ पठार तक जाता है | इस रास्ते का उपयोग दुश्मन लोग पूर्ण स्वतन्त्रता 
से कर सकते थे | सन्‌ १६१४ के अप्रैल में तुको की एक छोटी फ़ौज अंग्रेज़ों और 
रूसी कान्सखों को पराजित करती हुई करमानशाह की तरफ़ आगे को बढी । फ़ारस 
का भीतरी भाग जर्मनों और आस्ट्रियनों से पददलित हो गया। ये जर्मन और 
आस्ट्रियन लोग हथियारों से सुसज्जित थे और इन लोगों के पास सन्‌ १८७२ के 
अंग्रेज़ी सावेरेन (मुहर) भी थीं जिनका इन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध स्पेन्डो 
टावर से छिया था ये लोग रंगरूटों को भरती करते हुए दक्षिण और मध्य फ़ारस को 
ते करके अंग्रेज़ और रूसी वाशिन्दों को वहाँ से भगाते जाते थे । खून, करने में भी इन 
लोगों को ज़रा भी हिचकिचाहट न थी । एक पत्र में, एक जर्मन अफ्रसर अपने एक 


३ 


आक्रमण 'के बारे में जो कि उसने इस्फहान में एक घायल अंग्रेज़ी कान्सल-जनरल 
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पर किया था बडी डींग मारी थी । इस कान्सल-जनरल से भी भाग्य हीन एक रूसी 
कान्सल था | वह जान से सार डाला गया। प्रचार का काम सर्वत्र ज़ोरों से 
शुरू हुआ और FRE के भोले भाले ग्रादमियो को विश्वास कराया गया कि सब 
जर्मन लोगों ने इस्लाम धर्म को त्रहण कर लिया और उनका बादशाह कैसर मक्के 
की यात्रा कर रहा है जो हाजी विलयस के नास से पुकारा जाने लगा सबसे अधिक 
प्रसिद्ध कर्मचारी बससस था । जर्मनों के नाम से उसने बृशायर बन्दर के पीछे के 
देश में एक बहुत सज्ञवूत पार्टी तैयार की जिसकी वजद से अंग्रेज़ लोग उस बन्दर 
पर अपनी फ़ोज़ बढ़ाने के लिये मजबूर हुये । उसने शोराज़ के अंग्रेज़ी बाशिन्दों का 
पकड लेने और उनके वूशायर के पास ,कैद रखने का भी प्रबन्ध किया शीराज्ञ का 
अंग्रेज़ी कान्सल जान से मार डाला गया । सन्‌ १६१४ के आखिर तक कोई भी 
अंग्रेज़ी अफ़सर या सोदागर फ़ारस के मध्य ओर दक्षिण देश में रहा । ये लोग 
केवल बन्दर गाहों पर ही जमे हुये थे | 

अत्तर की हालत सन्तोप जनक थी । रूसी फ़ौज़ जाडे के मौसिम में मध्य 
वती प्रदेश की शक्तियों का IFAT करने की TF से अनज़ेंली बन्दर में उतरी। 
यह रूसी फ़ौज़ जब तेहरान शहर की तरफ़ बढ़ी तो दुश्मन के मंत्री लोग राजधानो 
के छोड़कर पीछे हट गये | ये लोग उम्मेद करते थे कि फ़ारस को भी तुकी की RE 
इस युद्ध में अपनी तरफ़ कर लेंगे । १४वीं नवम्बर को ज़ोर अज्ञमाइश हुई! दुश्मन 
के मंत्रियों ने बादशाह से यह कहा कि रूसी फौज तेहरान शहर को उडा देगी ओर 
आपके सारेगी नहीं, तो पकड़ अवश्य लेगी । इसलिये वे उन्हें एक गांव को जो ६ 
मील पर था भाग जाने की सलाह दी । वहीं पर ये लोग अपनी एक छोटी फ़ौज 
इकट्टी किये थे ! केबितट या मन्त्री मंडल के खास सदस्य इनके अधीन थे इसलिये 
इनके उम्मेद थी कि बादशाह उन लोगों का कहना मान जायेंगे । लेकिन रूसी 
और अंग्रेज़ी संत्री ने बादशाह को समझाया कि अगर आप निष्पक्षता छोड़ कर अपने 
के सध्य प्रदेशीय शक्तियों के बने में देंगे तो गद्दी से हाथ धोने का खतरा है और 
यह विश्वास दिलाया की रूसी लेहरान पर घाता न करेंगे । आख़िर भें बादशाह असली 
बात समझ गये और उन्होंने राजधानी में ही रहने का निश्चय किया । बाद को रूसी 
रोज ने दुश्मनों की फौज को जो इधर उधर घावा कर रही थी भगा दिया और साख 
के आख़िर तक कासक लोगों ने कशान को कब्ज्ञे में कर लिया | इस्फहान का भी जिससे 
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बहुत ख़तरा और जो नई बनी हुई जर्मन वख्तियारी कोम के कब्जे में था, कब्ज्ञा 
कर लिया । 


पश्चिमी फ़ारस के इस ऐतिहासिक रास्ते के ऊपर नीचे सन्‌ १६१६ में छोटी 
से छोटी और बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हुईं ! पहले तो तुकों की ही विजय हुई ये लोग 
टेसिफन की लड़ाई के वाद ही जब अंग्रेज्ञ कुतल अमारा को हट गये फ़ारस में हम- 


दान के आस पास तंक चले गये थे । 


35 


रूसी अज्ञ रूम की लडाई की सफलता के कारण उत्साहित होकर आगे बढ़े 
र दुश्मनों को पठार से पीछे हटा दिया। कूट की हार से युद्ध का पहलू 
ही बदल गया | करीब १८००० तुर्क ४४ मशीनगन सहित स्वतन्त्र हो गये जिससे 
फ़ारस पर धावा करने में उनको सहायता हो गई। उन लोगों ने एक छोटी 
सी रूसी फ़ौज़ को हरा कर करमानशाह को ओर फिर वाद हमदान को छीन लिया 
रूसी लोग उत्तर में दुश्मनों की उस फौज के मुक्राबिले में जो तेहरान पर धावा कर 
रही थी जमे हुए थे । यह हालत सितम्बर महीने की है और साल के आख़िर तक काई 
खास बात नहों हुई । 

दक्षिण में अंग्रेज़ लोग पिछली साल की बिगड़ी हुई हालत सुधार रहे थे | 
सन्‌ १६१६ ई० में में तीन अफ़सरों के साथ दक्षिण-फ़ारस-राइफिल नाम को एक 
फौज्ञ तैयार करने के लिये बन्दर AAT भेजा गया | वहाँ पर अंग्रेजों की शास बिगड़ 
चुकी थी और कूट शहर की हार की वजह से शाख और भी खराब हो गई थी 
लेकिन फिर हालत दिनों दिन सुधरती गई । 

अंग्रेज़ी बस्ती की गिरफ़्तारी की हलचल के जमाने में कबामुल मुल्क जो 
शीराज्ञ शहर के खान्दानी मेयर थे और उस प्रान्त की अरबी जाति के मुखिया थे 
वहाँ से भगा दिये गये थे । कबामुल मुल्क से दुश्मनों ने जेन्डर मेरी की मदद से 
शीराज़ को अपने कब्ज़ञ में कर लिया । ये जेन्डर मेरी ने जो स्वीडेन देश के अफ़सर 
थे जमना से मिलकर उनकी बड़ी मदद की । इसके बाद कवाम सर परसी साइक्स 
से मिले जो वहाँ के अंग्रेज़ी रेजिडेन्ट थे उन्होंने उनको कुछ तुर्की बन्दूक़ों 
दीं और मैंने भी उनकी बन्दूक और बारूद से मदद की | यह छोटी सी मदद 
अंग्रेज़ सिपाहयों सहित इतनी ताक़त वर साबित हुई की कवाम के दुश्मन काबू में 
आ गये । वर्दाक्रस्मती से कब्राम घोडे से गिर कर मर गये लेकिन उनके लड़के ने 
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शीराज में फ़ारस सरकार का प्रभुत्व जमा लिया । दो महीने तक मैं बन्दर ग्रव्वास में 
रहा इस असें में रंगरूटों की भरती से एक काफ़ी बड़ी FF की तैयारी हो गई । मैं 
९०० ER और बलूचियों की एक पैदल टुकडी लेकर अन्दर करमान की तरफ़ जो 
१८० मील पर था वहाँ की हालत सुधारने के लिये पहुँचा | 
दुश्मनों की मध्य प्रदेशीय शक्तियाँ जौ करमान और बम में थी डर कर पीछे फास' 

प्रान्त में हट गई जहाँ कि कवाम ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। मेरी फौज 
करमान पहुँच गई वहाँ के सब लोग खुशी से मिले क्योंकि में यहीं बहुत दिनों तक 
कान्सल था । फौज पहुँचने पर तार और बंक विभाग के अफसरों ने अपना अपना काम 
शुरू कर दिया । दुश्मनों के भाग जाने से जिनकी वजह से जान और माल का खतरा 
था करसान में फिर से अमन कायम हो गया । दक्षिण-फारस राइफिल के. लिये भरती 
जारी हो गई । वहाँ के जसींदारो की सराहनीय मदद से जो इस सुधार को काफी 
तोर से समझते थे धीरे धीरे करमान ब्रिगेड तैयार हो गई | 

छुः हफ्ते ठहरने के बाद मेरी फौज अगस्त महीने में यज़द की तरफ़ बढ़ी यह 

शहर २२० मील दूर था पहिले सीधे शीराज को जाने का ख्याल था क्योंकि यही 
दक्षिण फारस में लड़ाई का केन्द्र था । किन्तु उधर तुक इस्फहान की तरफ़ आगे बढ़ 
रहे थे। तुर्के' की एक फौज मशीन गन के साथ इस्फहान की तरफ़ बढो जहाँ सिफ 
६०० रूसी कासक सिपाही थे | उनकी मदद करने के लिये मुझसे जोरों की अपील की 
गई और मुझे मदद करने का हुक्म मिला । मैंने जल्दी जल्दी १६० मील के रास्ते को 
ते किया क्‍योंकि रास्ते में मुझे खतरनाक खबरें मिलती रहीं | सचमुच में तुर्क लोग 
इस्फहान से ८० मील दूर एक गांव तक पहुँच चुके थे लेकिन वहाँ से आगे न बढ़ सके । 
उन्हें मेरी फौज की ताकत का अन्दाज्ञ न लगा वे समभे की मेरी फौज उनके लिये 
एक बहुत बढा खतरा सावित होगी । इस्फहान के लोग, अरमिनियन बाशिन्दों सहित 
हम लोगों से बहुत खुशी से मिले । क्योंकि तुको का इस्फहान पर कब्जा होने पर 
अरमिनियन आमेनियन वाशिंदे भाग जाते नहीं तो उनकी जान खतरे में पढ़ती । अङ्गरेज़ी 
और रूसी बाशिन्दे भी जो हाल ही में लोटे थे एक बार फिर मारे मारे फिरते थे । इस्फहान 
में ठहरने के जमाने में ही वह तिजारती रास्ता जो वहाँ से अश्वुज्ञ के जाता हे और जिसे 
डाकुओं ने बन्द कर दिया था खुल गया । इन डाकुयों में से बहुत से मारे गये | मेरी 
फौज के लिये नये कपडे यहाँ बनवाये गये क्योंकि फौज के सब कपड़े चिथडे हो गये 
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थे उन दिनों कोई ज्ञरिया आमद दरफ़्त का हम लोगों के पास न था हर बात के लिये 
हम लोग उसी देश के मुहताज थे । उसी जाडे के अक्टूबर महीने में हम लोग शीराज 
के जो ३२७ मील दूर था चल दिये | कारबानों का आना । जाना इस रास्ते पर बन्द 
हो गया था जिससे इस पर के गांवों की तिजारत बिल्कुल बन्द थी। हम लोग 


د 


हर जगह ख़ानावदोशो के हमलों का हाल सुनते थे । ये खानावदाश बदइन्तिज्ञासी 
का फायदा उठा कर खूब लूट मार करते थे । इन दिनों ये लोग इस ऊँचे उंडे 
मुल्क को छोड़ कर नीचे के गरम मुल्को को चले गये थे | इस वजह से कुछ दिनों के 
लिये ये हमले बन्द थे | हम लोगों की फौज नवम्बर महीने में फारस देश के अन्दर 
१,००० मील का फासला ते करके आखिरकार शीराज में पहुँची । 
फास प्रान्त में पहुँचने पर मैंने उन स्थानों का निरीक्षण किया जो 
स्वीडिश जेन्डरमेरी के क़ब्जे में थे । ये लोग भूखों मर रहे थे, महीनों की TATE इन 
लोगों को नहीं मिली थी जिससे ये लोग बिल्कुल अशान्ति की हालत में । थे । इरानी 
- अफसरों की हालत मुझे उतनी खराब नहीं मालूम होती थी लेकिन इस जेन्डर मेरी 
के जमंनों की तरफ से काम करने की वजह से हालत मुश्किल थी | 
फारस की सरकार की तरफ से मुझे इन ३००० ः्रादमियों {को अपने हाथ 
में ले लेने का कोई हुक्म न था तो भी मेरे ऐसा करने से उन्हें कोई उजर नथा क्योंकि 
फारस सरकार न तो इन्हें तनख्वाह दे सकती थी और न इन्हें शान्ति से रख ही सकतीथी, 
कब्जे में रखने के लिये काफी अफसर न थे लेकिन अगर इन्हें सें अपने हाथ सें न लेता 
तो ये तितर तितर होकर e के साथ शामिल होकर शान्त प्रजा के ऊपर हसले 
करते। जाँच काने पर इस वात की काफी सिसालें गिलीं। फास प्रान्त में 
२० वर्ष के अन्दर ऊँटों और भेड़ों की तदाद चौथाई हो गई थी और आवादी भी 
करीब १४, या ०० फी सदी कम हो गई थी । कभो कभी सख्ती भी बुद्धिमानी सादित 
होती है । मैंने इरानी क के बुलाया ओर उन्हें समझाया कि में फारस की 
सरकार के लिये यह दक्षिण-फारस राइफिल नाम की फौज तैयार कर रहा हैँ । और 
जेन्डरमेरी को अपने हाथ में लेने का निश्चय कर रहा हूँ. | बहुत से लोग मेरे इस इन्ति- 
ज्ञाम से खुश तो जरूर थे क्योंकि वे. समझते थे कि जेन्डरमोरी को राशन, कपड़ा देना 
और उनके साथ माफिक सलूक करना ही अच्छा है लेकिन थोड़े से लोग इसके बड़े 
खिलाफ थे । श्रभाग्य वश इन लोगों में बहुत से कारवारी अफसर भी थे। सन 
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१६१७ ई० के वसन्त ऋतु में मेरे पास बहुत से अफसर पहुँच गये । अङ्गरेजी अफसरों ने 
जिस तरीके के काम करना शुरू किथा वह काबिल तारीफ था | उनमें हर एक समझता 
था कि पूरी जिम्मेदारी, मेरी ही हे । 

हम लोगों के सामने बहुत से सवालों में एक सवाल शीराज में कैद हुये जमन 
और आस्ट्रियन अफसरों का आया। इन लोगों की इरानियों और हम लोगों के दुश्मनों 
से मिल जाने के उस्मेद थी । फारस के अफसर लोग भी इनसे घबड़ाते थे । आखिरकार 
कुछ सिपाहियो के साथ इन लोगों को इस्फहान में भेज दिया गया । ऐसा 
करने से मेरी छोटी सी फौज दो हिस्सों मे बंट गई | रूसी लोगों ने इन जर्मद और 
स्टियन अफसरों को बाकू में भेज दिया । लोगों के पास जो कागज्ञात 
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बरामद हुये थे उनमें से एक खाकी था जिसमें फारस के लोग सुअर, लोमड, खरहा 

ढ की औलाद बनाये गये थे । एक टूटे हुग अंडे के अन्दर एक फारसी की 
तस्त्रीर दिखाई गई थी । 

सबसे बडा सवाल उस वक्त हम लोगों के सामने फास प्रान्त में 
काशगइज, अरव और दूसरे खानावदोश जातियों के सम्बन्ध में था। उन लोगों 
को तादाद और ताकत बहुत बड़ी थो काशगइजु लोग करीब १३,०००० और अरब लोग 
७०,००० थे । जव बसन्त ऋतु में ये लोग फारस की खाड़ी के पास के नीचे मैदानों 
से फार्स प्रान्त की ऊँची जमीन पर चढ़ते या जाड़े में वहाँ से फारस की 
खाड़ी के पास नीची जमीन केश उतरते थे तो प्रान्त का कोई भो भाग इनसे नही छूटता 
था और कोई भी गाँव ऐसा न था जो इनके धावे से वच जाता था । ये जातियाँ हम 
लोगों की दुश्मन थीं क्योंकि ये लाग लूट सार के अपना TAT पेशा समभते थे और 
हम लोगों को इसमें एक रुकावट समझते थे । सोलतउद्दोला, काशगइज जाति का 
सुखिया शीराज का विलाताज का बादशाह था। अगर कोई गवनेर-जनरल उससे 
दुश्मनी करता था तो वह शीराज शहर में बाहर से माला श्राना बन्द कर देगा पर इस 
तरह वहाँ अकाल पड़ने के कारण झगड़े शुरू हो जाते थे | ओर वहाँ का रावनेर-जनरल 
बदनास हो कर निकाल दिया जाता था | सोलत अपनी जातिवालों से तमात माल- 
गुजारी वसूल कर लेता था लेकिन एक पैसा भी उसके हाथ से खर्च न होता AT | 
जिससे वह बहुत धनी हो गया । हम लोगों के भाग्य वश वह एक नीच तबीयत का 
आदमी था । कवाम, अरब जाति का मुखिया था । वह शीराज़ का एक पढ़ा लिखा 
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आदमी था और इस तरह की लूट मार को बन्द करना चाइता था । जो मजबूरन कुछ 
हद तक इसमें उसकी रज़ामन्दी जरूर रहती थी ! इसके खिलाफ सोलत अपने ही 
जाति के साथ रहता था वह घमंडी, शकी और जल्द बदल जाने वाला आदमी था | 
कवाम के साथ हम लोगों का दोस्ताना बर्ताव था कई दिन उसके साथ हम लोग शिकार 
खेले । सोलत से सिर्फ एक रोज की मुलाकात थी वह जानता था कि एक न एक दिन 
हम लोगों से उसकी दुश्मनी हो जायगी । जा कुछ भी हा, सन्‌ १६१७ ई० में जिस 
वक्त हम लोग बन्दर प्रव्वास से आमदरफ्त का रास्ता खाल रहे थे, दक्षिण फारस-राइ- 
फिल नामक फौज का सङ्गडन कर रहे थे और TEN को दबा रहे थे उस वक्‍त सोलत 
कुछ न बोला । ऐसी माफिक हालत में हम लोगों ने लूट मार के अपराधियों को सजा 
दो ओर सन्‌ १६१७ ई० के आखिर त¥ इस रास्ते पर डकेती को बन्द कर दां | 
ईरानी जुमींदार कहने लगे कि ऐसी शान्ति दस वर्ष के अन्दर कभी न थी । 

दुर्भाग्य वश हम लोगों की कामयाबी सिर्फ थोड़े समय के लिये थी। 
क्योंकि सन्‌ १६१८ की वसन्त ऋतु में जिल समय 297 ओर फ्रान्सीसी फ़ौजे 
हार कर पीछे लोट रही थो ओर ऐसा मालूम होने लगा था कि विजय TAR का 
मिलने ही वाली हे उसी समय काश गई सर्दार एक गोल बना कर उसका 
मुखिया बन गया । इस गोल का उद्देश्य ब्रिटिश शक्ति का उखाड़ देने का था । फ़ारस 
सरकार RITE की हालत सुनकर दुश्मनों की तरफ़ झुक गई और बख्तियारी क्रोम 
का मुखिया साफ़ तौर से सौलत का हिम्मत दिलाने लगा । सौलत को यह विश्वास 
था कि वह फ़ारस सरकार की रज़ामन्दी से वह काम कर रहा है जो एक समय में 
करीब करीब उसकी ही थी । भाग्य वश शीराज्ञ की अंग्रेज़ी फ़ौज़ को २,२०० 
ग्रादमियो की جوم‎ मिल गई लेकिन इन में से एक तिहाई रंगरूट थे। लूटी हुई 
बन्दूकें इसी समय बड़े मौक़ से मिल गई जिनके इस्तेमाल से हालत सुधर गई | 
सौलत के पास ६,०००बहादुर सिपाही थे और पीछे से आदमियों की मदद मिल गई 
जिससे इस लड़ाई के तमाम ज़माने में उसके पास ८,००० सिपाही मौज़ूद थे । दक्षिणी 
फ़ारस राइक़िल वास्तव में तद्राद में शीराज़ की फोज्ञ से कुछ ही जृदादा थी। 
चूँकि फारस सरकार ने उस फोज्ञ का फारस की आज़ादी का खतरा घोषित कर दिया 
था इसका बिलकुल विश्वास जाता रहा और हम लोगों के लिये कुछ समय के लिये 
खतरा हो गया | 
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कताम के पास शीराज के इद RE करीब २,००० अरबी थे । वे लोग अगर 
लडाई का नतीजा मालूम होने के पहले न शामिल होते तो हारने वालों पर हमला 
करने के लिये तैयार थे । जो कुछ भो हो इन लोगों की वजह से हम लोगों की चिन्ता 
बढ़ गई और यह लोग हम लोगों का राशन धीरे धीरे खाली कर रहे थे। शीराज्ञी 
हम लोगो के दुश्मन थे । कभी कभी मुल्ला लोग जहाद करने की शिक्षा दे रहे थे । रात 
में हम लोगों को मारने के लिये बहुत साइन बोर्ड चिपकाये गये थे | 

राशन का सवाल हम लोगों का बरावर परेशान करता था | फसल पक 
चुकी थी, करी नहीं थी । चारे की बड़ी भारी ढिक्क्रत थी । हम लोग किसी तरह अपने 
घोड़ों और खच्चरों को खिलाने का बन्डोबस्त करते थे क्‍योंकि चारे का स्टाक हम 
लोगों के पास बहुत काम था | 

हम लोग बहुत से वगीचों पर क्रव्ज्ञा कर चुके थे जो कच्ची दीवारों से घिरा 
था और जिन पर गोलियों का असर नहीं हो सकता । कुंए वगैरह खोदकर, अन्दर 
आने जाने के रास्ते बना कर, और मीनारे तामीर करके हम लोगों ने इस छावनी को 
मज़बूत बना लिया थे | 

मई के शुरू में ही दुश्मनी शुरू हुई। इस दुश्मनी की शुरुआत खनेह 
जिनियन से हुईं जो शिराज से २६ मील पश्चिम हे । जहाँ से लुटेरे लोग तार के कुछ 
सामान को लूट ले गये । छुटेरे पकड़े गये इस पर उनके कलन्दर [मुखिया] ने धमकी 
दी कि अगर लुटेरे छोड़े न जायँगे तो छावनी पर घावा वोल देंगे। और उसने ऐसा 
ही किया लेकिन शीराज् से एक छोटी फ़ौज़ उस जगह भेजी गई जिसने थोडी सो मार 
काट के बाद उस छावनी के इदं गिर्द से इन लोगों को हटा दिया । सोलत ने बड़ी 
गर्म लिखा पढी के बाद यह कहकर कि फ़ारस सरकार की तरफ़ से FE प्रान्त 
से अंग्रेज़ों के निकाल देने का मुझे हुकुम मिला हे हम लोगों से लड़ाई छेड़ दी । हम 
लोगों की बहुत सी FF उन लुटेरों के सज़ा देने के लिये बाहर चली गई थी जो 
हमारे दुश्मन से मिल जाने के लिये राज्ञी थे। लेकिन वहाँ से लोटने के बाद 
ही वे काशगई जाति पर चढ़ गये | वे लोग इनका डेहशाहख पर जो १६ मील 
शीराज़ से पश्चिम है लाये ओर लगातार १४ घंटे तक वहादुर हिन्दुस्तानी 
सिपाही कशगईयों को पीछे हटाते रहे । बीच बीच में उनके भयानक हमलों का 
लूई बन्दूक्न से मुक्राबिला करते थे। शाम के करीब दुश्मन TT जिनका 
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बहुत सा नुकसान हो चुका था लाचार हो A और हिन्दुस्तानियों की थकी हुई फ़ोज़ 
ने सौलत के तम्त्रू पर जो कारा आग़ा नदी के किनारे था गोलाबारी करके कब्जा कर 
लिया लेकिन दुश्मन उस गर्द व _युवार में गायब हो गया । काशगईज्‌ कोस को हम 
लोगों की फ़ोज के पकड़ लेने का इतना विश्वास था कि उन्होंने पहले ही से मिलने 


था । हम लोगों के अभाग्य वश इस क्रोम को एक बहुत बड़ी मदद सिल गई‏ ووم 
उनके केजरून‏ جم और थोडी ही देर वाद शीराज को था घेरा ओर उसी‏ 
के मददगार वारा वाले क्वार्टर पर क्रञ्जा कर लिया जो घाटी के ऊपर मीलो तक फेला‏ 
हुआ है | दुश्मन लोग यह पक्का इरादा कर चुके थे कि इन लोगों से फ़ोज की गैर‏ 
हाजिरी में ही हम लोगों को छावनी पर हमला कर देंगे क्योंकि उन लोगों की समझ‏ 
में हमारी फ़ौज को फिर से माक़ा देना वेव कूफ़ी थी इसके सिवा हमारी फ़ौज कुछ‏ 
मारकाट से और कुछ बीमारी से कम हो गई थी इसलिये हम लोगों दुश्मनों को‏ 
-शीराज के करीव आने दिया ताकि हम लोग उनमे घाटी की समथल जमीन पर मुक्वा-‏ 
बला कर सकें । जैस! कि ख्याल किया जा सकता है हम लोगों को हर तरह की‏ 
घोखेबाजो से वचना था | हम लोग सुन चुके थे कि १७ जून को हम लोगों पर मिल‏ 
कर धावे होंगे क्योंकि शीराजी लोग यह वादा कर चुके थे कि जब हमारी फ़ौज छावनी‏ 
के बाहर लड़ने के लिये जायगी ता ये लोग छावनी पर क़ज्जा करेंगे । इसलिये हमारी फ़ोज‏ 
एक दिन पहले ही घाटी में उत्तर पढी और उसने कजरूनियो को जो उनके सामने थे धीरे‏ 
धीरे हटा दिया | | दो पहर को फौज अहमदा बाद नामी गाँव तक पहुँची जा छावनी‏ 
से ४ मील के फासले पर है वहाँ से वापस आई और जैसे कि उम्मीद की जाती थी‏ 
काशगईज लोगों ने इनके उपर धावा बोल दिया | लेकिन वे लोग EFT के शिकार‏ 
हुये ओर हमारी फौज इस दूसरी कामयावी के बाद छावनी को लोट आईं । दूसरे दिन‏ 
शीराज में बगावत हुईं सौलत अपने आदमियों को इकट्ठा कर था ओर उन लोगों पर‏ 
जा हम लोगों के दोस्त सममे जाते थे घावा कर रहा था । बाजार वन्द हो गया और‏ 
सामान का अन्दर आना रुक राया | यह बात साफ ही थी कि मुसीबत आ गई | यह‏ 
बिलकुल Tafa मालूम होता था कि हमारी छोरी सी फौज इधर उधर बँट‏ 


~ 
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जाय क्योंकि एक काफी मजबूत डुकड़ी दक्षिण-फारस राइफिल्स की लाइन को रात के 
समय रचा के लिये चाहिये थी । इसके ख़िलाफ़ शीराजियों का यह विश्वास था कि 


शीराजु की तीन सबसे ऊँची इमारतों पर क़ब्जा कर लेना ही शहर के जीत की निशानी , 


है । इसीलिये २ बजे रात ही के इन इमारतों पर क़ब्जा कर लिया गया । जिसका 
आशातीत फल हुआ । क्योकि सवेरे जब शीराजियो ने देखा कि इन तीन इमारतों पर 
YAT का FT हो गया तो वे समझे कि हम लोगों की जीत हो गई इसलिये 
उन्होंने अपनी अपनी दूकाने जल्दी से खोल दी और दुश्मन लोग छिप गये | 

लड़ाई का पहलू बिलकुल बदल गया । ग्रंग्रेजो ने इरानी गवर्नर जेनरल से 
सौलत की जगह पर उसके भाई के काशगई जाति का मुखिया बनवा कर अपनी 
सफलता को निश्चय कर लिया । कबाल भी अंग्रेजों का हो गया और बन्दिश शुरू 
हुईं जिसका नतीजा यह हुआ कि काशगई क्रोम का एक हिस्सा सौलत से अलग हो 
गया । तब हमारी फौज ने धावा बोल कर हमला किया । इस वक्त काशगई लोग बड़ी 
बहादुरी से लडे लेकिन तदाद बहुत कम हो गई और वे थोड़ी (ही देर में भाग 
निकले । काशगई जाति, के नये मुखिया और क्रबाम ने पीछा किया । सौलत फिरोजा 
बाद में जम गया लेकिन फिर भी हरा दिया गया और अपने कुछ सच्चे हिमायतियों 
के साथ भाग गया । तीन महीने के बाद उसने फिर एक फौज तैयार की और नये 
मुखिया को घेर लिया लेकिन न अंग्रेजी फौज उसके मदद के लिये पहुँची सौलत को 
इतनी बुरी तरह से हराया कि वह रोता हुआ भागा और तभो से उसका पता न चला | 
उसी रात दोनों तरफ की फौज़े इन्ल्फुयआ की बीमारी से जो कि उस वक्त फासं 
प्रान्त में बड़े जोरों से फेलो हुई थी--पीडित हुई । कम से कम १८ फी सदी 
हिन्दुस्तानी सिपाही थोड़े ही दिनों में मर गये और RT का FET इससे 
भी ज़्यादा हुआ | यह एक बहुत बडी घटना हुई जिसका हम लोगों को ANT 
हुआ । लेकिन ईरवर की कृपा से बीमारी काशगई के हराने के पहले नहीं शुरू हुई | 

गर्मो के मौसम में बूशायर के बन्दर पर मेजर जैनरल जे० «o डगलस हो 
रहे हो। इसके बाद जाड़े के दिनों में वहाँ से शीराज को रास्ता खोलने का 
प्रबन्ध शुरू हुआ । १८० मील का फासला था। लेकिन कोई भी तिजारती रास्ता 
इससे ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि गमी के मौसम में समुद्र के किनारे बड़ी भया- 
नक गर्मी ओर जाडे के मौसम में बहुत से पहाड़ी दरों' में बढी भयानक सदी इस 

११ 
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रास्ते पर पड़ती हे | बूशायर की फौज पर इनफ़्लूयक्षा की बीमारी का बहुत कम असर 
हुआ लेकिन फिर भी काफी देर हुई | वह फौज जो इस काम में लगी हुई थी लडाको | 
सहित करीब २०,०००, थी । इसकी खास दिक्कृत राशन और आमद रफ़्त के ज़रिये 
का था । इनके रास्ते में कोई और रुकावट नहीं हुई | एक छोटी सी रेलवे लाइन २७ 
मील के मैदान को ते करती हुई बोरजुन तक बनाई गई जहाँ से कि दलीकी तक जा 
१२ मील की दूरी पर है बैल गाड़ियों की AAT रफ़्त है | इस गाँव से उस प्रान्त 


के एक बहुत कठिन हिस्से में घुसना पड़ा ओर एक बहुत अच्छा रास्ता डँटों के 


| लिये बनाया गया । जनवरी में शीराज़ी फेज की मदद से केजरू पर कब्जा कर लिया 
5 | गया । जसन्‌ १६१६ ई० में वू शायरसे शोराज तक मोटर आने जाने का रास्ता हो 
गया था जा बहुत आसान नहीं था | इस काम की दिक्कत समभने के लिये इस देश 
की हालत जानना ज़रूरी है । 

1 मेजर जेनरल एल० सी० डन्स्टर विली के पराक्रम की तरफ़ इशारा करने 
के सिवा और कुछ कहना नामुमकिन है। इस अफसर ने सन्‌ १६१६ ई० में 
Eu एक मिशन के ले कर दुश्मनों का आगा रोकने के लिये काकेशिया देश में चढ़ाई की 

| जिससे जारिजिया तथा श्ररोमनिया देश के बाशिन्दे अपने अप्ने देश की रक्षा 
कर सके | सचमुच में यह मिशन तुको के खिलाफ ६ हफ़्ते तक वाकू में अड़ा रहा 
ओर उसके बाद शहर के शहर खाली कर देने के! मजबूर हुआ । अफ़सर को फ़ारस 
से मदद करने का ज्ञरिया बगदाद शहर से कर्मानशाह, हमदान, कज्ञविन होते हुये 
एक्षूली बन्दर तक था | उन्स्टर विली साहब ने फ़ारस में एक बहुत बड़ा काम 
किया क्‍योंकि उन्हीं की वजह से कुचिकर खाँ एक जङ्गली सरदार जा जीलान में 
बहुत से आदमियों को इकट्ठा किये था तेहरान पर धावा करने से रोक दिया गया । 
हाँ पहुँच कर शायद वह शाही खानदान का हटा कर फ़ारस देश को मध्य 
प्रदेशीय शक्तियों की तरफ़ से इस संसार व्यापी युद्ध में शामिल कर देता अफ्रसर 
ने अजरवैजान में तुको के ऊपर भी निगाह रखी और कुछ दर्ज तक उन लोगों को 
दबाया जो इनके पास बहुत थोड़ी सी फौज थी । 
लड़ाई के दिनों के फ़ारस के वारे में ऊपर दिये हुये वयान से साफ़ ज़ाहिर 
होता हे कि फ़ारस देश अपनी सीमाओं की रक्ता करने में कितना असमर्थ था और 
उसकी इस असमर्थता की वजह से عدوي‎ और रूस के ऊपर कितना बढ़ा भार था 
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जिसकी वजह से इन शक्तियों के अपनी अपनी FF उस देश में भेजनी पड़ी नही तो 
दुश्कन लोग इसे जीत कर इसी रास्ते से अफ़गानिस्तान होते हुये हिन्दुस्तान पर धावा 
मारते । इसमें कोई शक नहीं कि फ़ारस देश के पश्चिमी और पश्चिमोत्तर प्रान्तों 
में इस लड़ाई के ज़माने में जान माल का बहुत नुकसान हुआ लेकिन इसके एवज 
में इन लड़ने वाली जातियों [ इङ्गलैण्ड रूस, टर्की, जर्मनी वगैरह ] का बहुत सा धन 
इस देश में सबके पास बँट गया । साना जा लड़ाई के पहिले यहाँ बाजारों में बहुत 
ही कम दिखलाई पड़ता था इसके बाद बहुतायत से दिखाई देने लगा । इससे भी 
बड़ा फ़ायदा फ़ारस को आमद [रफ़्त के रास्ते से हुआ जिनकी तरक्की इस लड़ाई के 
जमाने में बहुत हुई | करमान शाह हमदान नामी सड़क पक्की बन गई और अब इस 
पर dq बन्दर से وج‎ तक मोटर आती जाती है। दक्षिण में जैसा कि पहले 
कहा गया है वूशायर और शीराज के बीच में एक बहुत अच्छी सड़क बन गई और 
मैंने खुद एक सडक बन्दर श्रब्बास से सैदाबाद, निरीज और सैदाबाद होते हुये 
इस्पहान तक बनवाई जिसमें सिफ़ एक ही जगह थोड़ी सी बाकी है। इस तरह 
दक्षिण फ़ारस के उँचो नीची जमीन में करीव एक हजार मील के ऊपर सड़क बन गई 
जिन पर मोरे दौड़ती हें । अन्त में काशगई जाति की शक्ति नाश हो जाने की वजह 
से फारस सर्कार की हुकूमत भली भाँति स्थापित हो गई र वहाँ के किसान इस 
उम्मेद से जो कुछ वे बोविंगे उसे काट कर घर ले जा सकेंगे दिनों दिन अधिक 


काश्त करने के लिये उत्साहित हुये । 
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इरान-यात्रा 


ईरान को सबसे पहिली चीज़ जो किसी यात्री पर अपना प्रभाव 
डालती हे वह स्त्री-पुरुष तथा छोटे घडो की सुन्दरता है। वहां के निवासी 
अधिकांश मुसेलमान हैं । उत्तराधिकारी भी मुसलमान ही हैं तथापि वहां 
भारत के संमान परदा नहीं है । अमीर गरीब सभों फे यहाँ की युवा घ 
बृद्ध fal बाज़ारों में निकलती हैं | सायंकाल वायु सेवन के निमित्त वे 
छोटे उद्यानों में जाती हैं । इन कारणों से वहां की स्त्रियों के सोन्दये का 
प्रभाव प्रत्येक यात्री पर बड़ी सुगमता से पड़ जाता हे । 

स्त्रियां प्रायः काळा बस्त धारणं किया करती हैं ऐसी अवस्था में 
उनका TET अधिक बढ़-चढ़ जाता हे, माना साने में सुगन्ध पैदा दो 
गई हे। अब इसके बाद उनका मधुर-स्वर भी कुछ कम प्रशसंनीय नहीं ا‎ 
फारसी भाषा श्रपनी मधुरता के निमित्त जगत-विख्यात है | अतः स्त्रियों 
के मुख को फारसी अदभुत प्रभावशाली होती जिसका उल्लेख वस्तुतः 
शब्दों मै हो ही नहीं सकता | 

स्त्रियां फे सिवा पुरुष भी कुछ कम सुन्दर नहीं होते। अमीर-ग़रीब 
सभों को समान अश मिला है। यदि कुली का भी अच्छा वस्त्र धारण 
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करा दिया जाय तो वह अपने रूप-रंग के कारण एक अच्छा पढ़ालिखा 
भद्र पुरुष दी समभा जासकता है। 

ईरान के मुललमान अधिक संख्य। में शिया हें । वे लोग बड़ी धूम 
धाम के साथ gar मनाते हैं। बे केवल साल में एक बार दी शोक 
प्रगट नहीं करते वहिक प्रत्येक सप्ताह में थोड़ा बहुत शोक प्रगट करते 
रहते हे । मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद इसी कारण ईरानी स्वतंत्र 
होते हुये भी संसार की जातियों की दौड़ में बहुत पीछे रहे क्योंकि नित्य- 
प्रति शोक मनाने से वे उत्सांददीन दो गये | पर अब सारे ईरान में एक नई 
हलचल प्रतीत होती है। आचार-विचार आर भाषा वा भेष सभा में 
नवीनता की झलक प्रतीत होती है। लोगों में साहस और उन्नति का अंकुर 

1 है। मेरा अपना अनुमान हे कि ईरान जिम ढंग से उन्नति कर 

रहा है, यदि उसी प्रकार से उन्नति करता गया तो बहुत जल्द उन्नति के 
शिखर पर पहुंच सकेगा । 

प्रत्येक देश में प्राकृतिक दृश्य हैं जो श्रने ऊ स्वदेशियो और बिदेशियों 
को अपनी ओर HIRT करते हैं । इस दृष्टि से ईरान का द्वश्य यदि किसी 
अन्य देश से बढ़-चढ़ कर नहीं हें तो किसी से कम भी नहीं हैं । पर इस 
सम्बन्ध में जो बात मारके की है वह वहां क घरो की विशेषता हे ज्ञिन 
में प्रकृति का एक अच्छा अंश रहता है। साध।रणतय: शायद ही कोई 
घर ऐसा होगा जिल मै एक छोटा सा उद्यान न हो और उस में पहाड़ी 
चश्मे को नहर न जारी हो । प्रयाग, लखनऊ अजमेर और नागप्र सरीखे 
स्थानों में जो बंगले लगभग १५०) मासिक किराये पर मिल सकते हैं. उस 

9 श्रेणी के घए अथवा बंगले ईरान की राजधानी तेहरान को छोड़कर 

बाक़ी बड़े बड़े मशद्दद, किरम।न शीराज्ञ 3597585053 आदि नारों में ३०) 
मासिक में मिल सकते हैं । निदान १००) मालिक यदि.कोई व्यय करे 
तो बड़े आनन्द के साथ रद सकता हे | 

मेरा तो विद्या और सहित्य प्रेम था जो मुझे ईरान ले गया। में कहता 
हुं कि जिन लोग को फारसी से प्रेम हे उन को इरान अवश्य चाहिथे 
क्योकि वहाँ मातृ-साषा फारसी हे। में तो सन्‌ १३२8 में गया था। हां 
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हर्ष का विषय है कि मेरे वाद कुछ विद्या तथा साहित्य प्रेमी लाग सन्‌ 
१६३० ई० और सन्‌ १६३१ ई० में भी गये। परन्तु मैं इस बात पर ज़ोर देना 
चाहता हुं कि जा लाग गर्मी के दिनों 3 स्वास्थ अथवा दिळ-वहळाव के 
बिवार से पहाड़ों पर जाते हैं वे ईरान जावें । इरान में अप्र, मई, जून व 
जुलाई मास अच्छे होते हैं । नाम 'मात्र की गर्मी पड़ती ازع‎ वहां की जल- 
घायु अच्छी है। थोड़ा सा खर्च कुछ अधिक हा सकता है। पर यात्रा 
से जितना लाभ हा सकता है उस के मुकाविले मै थोड़ा सा अधिक ब्यय 
बुरा नहीं SET | 
में मानता हुँ कि मुझे बहुत कुछ खुगघता भाषा की थी। जा लोग 
फारखों नहीं जानते उन्हे कठिनाई अवश्य!होगी पर में कहूंगा कि अनेक | 
पश्चमी लोग जा फारसी नहीं जानते ओर ईरान को यात्रा करते हैं ता कोई 
करण नहीं कि फारसी न जानने वाला भारतीय वहां यात्रां न कर सके 
सच ARTUR हे कि साहस की आवश्यकता हे | अब अःत में यह भी बतल। 
देना उचित समभताहूं कि जा लोग अपनी मोटर ले जाना चाह और कटा 
( वलोचिस्तान ) के भाग से,ईरान जावं तो वे बड़े आनन्द के साथ यात्रा 
कर सकते हें | हौ, जा लोग इस सम्वन्ध में कुछ और जानना चाहें वे 
मुझसे पूछ सक्ते 8 | 
महेश प्रसाद मौलवी फ़ाज़िल 


हिन्दू यूनीवसिटी बनारस, 
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फारस के साहित्य का संक्षिप्त वर्णन । 


आर्य्य लॉग जब दुनिया की छत से दुनिया का आबांद करने का उतरे 
तो उन्होंने भारतवर्ष में वेदे! के मनन्‍्त्रों के जमा किया, ईरान में जिन्द या 
जिन्द लिख डाला। उन्होंने यूनान में दिकमत और रोम में क़ानून का उत्तम उदा- 
दरण दिया | पुरानी फारसी कितःबों के देखने से पता चलता हे कि ईरान 
में सात भाषायं बोली जाती थीं । (१) दरी, ( २) पहलवी, ( ३ ) हरवी, 
(४) सग्ज्ञो, (५) ज़ावली, (१) सगदी, और (७) फारसी। दरी 
किसी समय में दरबार को भाषा थी। केकाऊस और फैखुसरू शायद यही 
3 भाषा बोलते थे | EEN के कदा गया है कि यह ATT की जबान है 
अर बोस्तां इसी ज़बान में लिखी गई है । कहा जाता हे कि यदि हम पह- 
छत्री FT से अन्य देशों के शब्द निकाल दें तो पुरानी फारसी बन जाय | 
मगर बहुत जांच पड़ताल के पश्चात्‌ यद मालूम हुआ है कि फारसी वह 
भाषा हे जो इस्लाम के इरान में आने पर बनो । बाक चार भाषाय हेरात, 
सोस्तान, जावुल आर ATR में पैरा इई ओर बही मिट गई । बहुत से 
फारस के इतिहास लेखक कहते है कि पुरानी जातियां कविता करती थीं | 
आर शायद पहला मिसरा घहराम चोर्वा ने शेर मारने पर कहा था:-- 
“मनमझाँ बबर जयाँ मनद्‌ आँ शेर प-इला?? | 
ज़ुकार और FIAT की लड़ाई के वाद ईरान की भाषा पर अर- 
बियत का रङ्ग खूब चढ़ा | इरानियों ने बहुत सी किताब अरबी भाषा भी 
लिख डाली । ईरानियों ने न सिफ जबान सीख ली बल्कि अरबी 
xat को इरानी AU की तरह लिखना शुरू किया सिफे यही EE बल्कि 
उनके किस्से कहानियां उनके शब्द ओर EUT का, गारज्े की सब कुछ 
नक़ल कर लिया । क़ाद्खिया की लड़ाई से मामूरशीद के जमाने तक टो सो 
वर्ष का जमाना होता है।फ़ारसी जवान में लिखने पढ़ने की शुरुआत 
मामूरशीद के जपाने मे हुई । इस जमाने का सबसे पहला शायर मर्वे का 
अवुळ अब्बास है जिसने पहला शायर होने का दावा किया है | इसी जमाने 
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मै ताहरिया और सक्कारिया परिवार की खरपरस्ती में बहुत से शायर हुये | 

« सकारिया खान्दान के जमाने में रुबाई की वुनियाद पड़ी | 
इतिहास के देखने से पतां च&ता हे कि सक्कारियों के बाद सामानी 
ताजोतख्त के मालिक हुये। डनझे वक्त से दफ़र को काररवाई फारसी मै 
होने लगी | फारसी गद्य की पहली किताब तारीख तबरी का अरबी से 
तर्जुमा हुआ । इस किताब केब।र में शमखुल-उलम। आजाद्‌ देइलवी लिखते 
हें कि “तुमने पढ़े तोते और बोलती मैना के। देखा होगा ।” जत्र तक 
पिंजरे में होते हें सीखी बोलियां बोलते हे। जब पिंजरे से छुट जाते हें तो 
8 द्रखू्तो पर जाकर अपनी जङ्गली बोली बोलने लगते हैं ।” इसी तरह ईरानी 
द फिर से श्रपनी भूली हुई जवान को बोळने लगे। gat ज्ञमाने में शायरी 
(कविता ) भी खूब जोर शोर साथ होने लगी । रोदकी और दकीको इसी 
| जमाने के मशहूर शायर हें | सब लोगं रोदकी की पहला शायर बदलते हैं 
जिसने दीवान बनाया और बाकायदा शायरी शुरू की | घद बचपन से अन्धा 
था | वह अमीर नस्थ॒ सामानो के दुर्वार का खास शायर था । जिख वक्त 
अमीर बादों गैस में ठहरा हुआ था । वद्दां के सुहावने £ और जलवायु 
के कारण अपने देश जाना न चाहता था उस वक्त संब नोकर चाकर 
आजिज्ञ आ गये और उन्होंने चाहा कि वतन लोट चले रोदकी को इस बात पर 
आमादा क्रिया कि वह अमीर को 51د‎ से ले चले तो ५०००) अशर्फिकयां 


| मिले गी 1 रादकी ने ag वात मान ली और यह At अमीर के सामने गाया 
छ “वूये जूये मूलियां आयद हमी । याद्‌ यारे मेहरबाँ आंयद्‌ हमी ।” अमीर के 
| नजरों में इन शेरों का सुनते ही अपने देश का नकशा खिच गया और वगैर 


माजे पहने घोडे पर सवार हुआ और पक मंजिल में जा उद्दरा। दकोकी 
नूह सामानी दर्बार का शायर था। उसने वह काम शुरू किया जिसके 
फ़िरदौसी ने पूरा किया | यही पहला शख्स है जिसने फ़ारसा! फा अरबी से 
पाक किया । 
जो जबान सामानियो के जमाने में बोली ओर लिखी जाती थी 
5 उसकी तरको गजनी के छुलतानों के जमाने में हुई | सुलतान महसूद्‌ के 
द्रबार का सबसे वड़ा शायर उन्सरी था । इस जपाने का सबसे मशहूर 
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कवि फिरदौसी है | वद्द तूल का रहने वाला था । GET महमूद के कहने 
से उसने शाहनाम। लिखना शुरू किया जिसके हर शोर के AF एक दीनार 
देने के! कहा गया था । मगर जब शाहनामां खतम हुआ तो बजाय सेने 
के सिक्कों के चाँदी के सिक्के दिये गये । जिस वक्त ० पहुँचा फिरदौसी 
नहा रहा था | उसने उन रुपयों को देखते ही लुटा दिया और कहल भेजा 
कि “मैंने तद्द खून जिगर इन सफेद दानों के लिये नही बद्दाया थां ।” अल्लामा 
इब्न AT शाहनामा को ईरान का कुरान बताते हैं यह ऐसी किताब हे 
जिसमे गृजुळ को छोड़ कर हर तरह की शायरी का नमूना है। एक जगह 
पर FR ख़ून को तस्वीर बहुत खूब खींची हे | “बरोनबु'द औँ एले श्रजे- 
मन्द्‌ ١ बशमशीरों खञ्जर बशुरजों कमन्द्‌ ।” दर्रीदो बुर्दादो शिकस्तों बबस्त | 
पलाँरा सरो सीनवो पाव दस्त | “उन्सरी, फरुधा मनोचहरी सुल्तान मह- 
मूद के दरबार के बहुत अच्छे कृसं.दा कहने वाले हें । इस जमाने में फारसी 
गद्य कीं कम तरक्की हुई | 

इस खान्दान के वाद सलजूक्यों का जमाना आया । इनके जमाने में 
हकीम सनाई और फरीदउद्दीन श्रचार ने सूफियाना शायरी की बुनियाद 
डाळी अमर खयाम ने अपनी सबाईयो में इपीक्यूरख को फिलासफी खूब 
gU हे | इसकी रुबाईयों का तरञ्जमा योरप की हर जबान में हुआ | बह 
भविष्य जीवन का भरोसा न करके कहता हे:--' मथेम्‌ खरीदार मयकोलो नौ 
वाँ गाइ फुरोशिन्द्ये आलम बढो जो ।” “गुप्ती के पसज्ञ मर्ग कुजा ख्वाद्दी 
रफृत १ मये पेश मन्‌ आरो इर कुजा ख्वाही खो ।” हकीम ख़ाकनिह, 
अनवरी, जहीर, फारयाबी ने कसीदे। से दीवान भर दो हे । निजामी इस 
जमाने का अन्तिम मशहूर शायर हे। वह फारसी जबान का सुधारक कहा 
जाता है। नासिर खुसरू का सफरनामा आर निजामी अरुजी समरकन्दी 
का TET मकाला फारसी गद्य की सबसे अच्छी किताब हें | 

इस जमाने के बाद .चगेज्ञ के हमले ने ओर तातारियों के लूट मार ने 
इरान को बर्वाद कर दिया । तमाम मुल्क मे सन्नाटा छा गया | FZ बभ 
गई । घर के घर वे चिराग़ हो गये | जब राजा ही न रहे ता उनके दरबार 
के शायर कदां रदते। सुखीबत का खुदा याद आ गया । भरेती यानी 
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कूसीदा। गोई रुक गयी । मौलाना रूस और शेख खादी वगैरह बहुत ही 
ईश्वर भक्त शायर हुये | उन्होंने ग़ज़ल में सच्ची मुहब्बत व उट्फुत को खब 
लिखा । शेख सादी. हाफिज ने तो तसव्युफ और इश्क से भरी हुई Ta) 
का एक बहुत बड़ा दीवान लिख म(रा। शेख खादी के गुलिस्ताँ और बोस्ताँ 
rizî ज़बान के छिये बड़ी दौलत है) तुफताजानी कहती हैं कि अगर 
शेख सादी हमारी लिखी हुई किताबों का ले ले और शुलिस्ता के इस एक 
फिक़रे । अज्‌ बिस्तरे नरमंश वखोक अस्तरे गरशम निशानदन्द” को दे दे 
तो बढ़त खुश हं। मुहकिर्कि तूली ने इसी जमाने में मायरुल AUT 
( ब्याकररणं ) ओर इख लाक नासरी ( %लसफूा ) लिखी | 

आखिरकार यह जमाना भो बदला ओर ईरान में सफीया और हिन्दु- 
स्तान में तैप्ूरिया बादशाहों का बोल बाला हुआ | हिन्दुस्तान की जमीन 
और बादशाहो ने ऐसा लुभाया और ललचाया कि इरान के बहुत से शायरॉ 
को मसलनू डरफो नजीरी को अपनी तरफ खींच लिया। हिन्दुस्तान में 
अबुलफ हल ने बंद खत और फरमान फारसा जबान में लिखे जिसक। लोहा 
ईरान वाले भी मान गये । फौजी के शायरी की ऐसो धूम मची कि ईरान के 
शायरों ने उसको बतौर उस्ताद याद्‌ किया । वद्दशी, मुल्ला मुद्दतशम काशी 
श्रौर सद्दाबी बगैरह ईरान के चुने हुये शायर हैं | यह ज़माना TFS की 
तरक्की के लिये मंशहुर है। घाऊया बयान करने में बहरी का नाम लिया 
जाता है | ढरफी ने ऐसी आनबान के गज़लू व कुसीदे लिखे और ऐसा 
फिलसफा गोया कि फिर काई न लिख सकता | नलीरो ने ग़ज़ल कहने में 
नाम कमाया, ÊM ने संस्कृत के किताबों का तरज्ञमा फारसी शायरी में 
किया और बेमिस्ल मतनविया ST | सदाबी, इस्तराबादी रुबाइयों के 
लिये मशहूर दै ! कुसीदा कंहने में तालिंब आमली और सनाई का नामलिया 
जाता है। कलीम, सयत्र और गंनौ aca मिसाविया शायरी के जन्मदाता 
| । शाहजहाँ के ज़माने मे जजाल असीर ने पेली 55 शायरो शुरू की 
जिसका नासिर अली श्रोर वे दिल ने बिल्कुल उल्लका डाला। औरङ्गजेब 
के रुक्‍क़ात फारसी मुंहाघरों से भरे पड़े हे । cgi के दरबार के पाले 
हुये नेमत खांन आली ने ज्ञह्करी की a फारसी गद्य लिखने मै नाम पैदा 
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किया । इजी ने अपने जीवन चरित्र और दीवानमें फारसी जबान के कमाल 
की खूव दिखलाया है | बतेमान समय में हिन्दुस्तान के ग़ालिब और फ़ारस | he 
के कायना याद्‌ रखने के लायक है! 25393 ग़ालिब ने नासिर श्रली बे ॥ 
दिल का तरीका अख्यार किया मगर बाद को लोगों के कहने पर उठ्तादों । 
का सा रङ्ग KET | काआनी को शायरी में दर ज़माने के अच्छे शायरों की । 
खबियां पाई जाती हें । उन्सरी की सलासत, फिरदौसी, की फुसादत, 1 
खाकानी की इस्तवारी उरफी को नज़ाकत और ..फिलखफा दाफिज्ञ की 
मस्ती, सादी और हर्जी की ग़ज़ल गोई, अनवरी श्रौ८ ज्ञहीर की रुवानी 
सायबू के तमसीलात बहुत खूबी से उसकी शायरी.में पाये जाते हैं नासिर . i 
हीन शाह काचार और मसफुरुद्दीन शाह काचार ने योरुप के सफर किये ॥ 
और सफरनामे लिखे । सफरनामे की. ज़बान बिल्कुल नये तरीके की हे उसमें / 
अङ्गरेज्ञी, फ्रांसीसी, और रूखी, ज़बान पर ये[रुप का रङ्ग चढ़ रदा हे। ओर ॥ 
यह कहना मुश्किल है कि किसे तरफ जवान को तरक्को का दार मदार है। 
पर हरहाळत में. तबदीली हो रद्दी हे । 

ले भगाल व तहा 


ونح . 


पणन BEES 
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फारस के प्रोफेसर 20 जी० ब्राउन 
( केम्ब्रिज में अरबो के प्रोफेसर ) 


लेखक--श्रीयुत सी० एफ० UTE ज़ जी 
अपनी यात्रा में ईश्वर के सब उपकारो में से में सबसे अधिक महत्व 
की बात इसके मानता हूं कि मेरी कस्त्रिज के श्री एडवर्ड AAS ब्राउन 
से मित्रता हो गई । वे बहुधा फारसी ब्राउन भी कहलाते हैं । क्योंकि उनको 
फारसी तथा अरबी भाषा का अट्ट ज्ञान था ओर वे पूर्वी चीजों को हृदय 
से प्रेम करते थे । ` 

उनमें विचित्र संजीवन तथा आकर्षण शक्ति थी और उनका भाएा- 
सम्बन्धी कामों तथा अध्ययन में मग्न रहना देखकर मनुष्य को चकित होना 
पड़ता था | मैने उनको पेस्त्रोक कालिज मै हाई टे क़ पर कई वार भाषण देते 
देखा । वहां गुरु और अध्यापक लोग बैठते थे। वे चार भिन्न भिन्न भाषाओं 
में और साथ हो साथ AFT में भो पक ही समय बात करते थे । वे अपने 
मिस्री मेहमान के साथ अरबी में, फ़ांलीसी मेहमान के साथ फान्खीखी में, 
फारसी मेइमान के साथ फारसी में तथा तुर्की के साथ तुर्की भाषाण में 
एक ही समय में बात करते रहते थे ओर बीच बीच में हभका अङ्रेजी में 
उनको मनोरंजक बाते भी सुनाते जाते थे | | 
चे मिस्र तथा तुर्की की सिगरेट पीते थे और कहवा तुकिस्तान का | 

रात के! खाना खाने के बाद कभी कमी उनकी बात मुझे इतनी अच्छी 
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लगती थी कि में आधी रात बीतने पर भी उनके पास बैठा उनका बातें 
खुना करता था । वे मुझे पूर्वीय देशों की बातें बताते थे। और हमें अत्यन्त 
दुख होता था जब हम विचार करते थे कि किस प्रकार पश्चिमी देशों की 
gett चीजों ने पूर्वीय रदन सहन तथा खान पान बदल दिया है। 

उन्हे फारस की अधिक चिन्ता थी और उन्होंने यारोपीय महायुद्ध 
समाप्त होने से पदले पंग्ळो रशियन एग्रीमेन्ट अर्थाम्‌ RA ओर अङ्गरेजो 
की सन्धि पर सर एडवर्ड ग्रे के हस्ताक्षर कराने में अपनी भरसक चेष्टा 
की थी | उनके पूर्वीय देशों के प्रेम का प्रभाव मेरे ऊपर इतना हुआ कि 
इङ्गलैएड से इन देशों में आने की मेरी इच्छा प्रबल हो उठी | 

अन्त में मुझे अवसर मिला और में दिल्ली आय। दिटली से मेरा 
फारसी घाउन के साथ पत्र व्यवहार होता रहा | जब में १६०५ में इङ्गलैएड 
लौटा तो ब्राउन मद्दोदय की केम्त्रिज में काफी प्रसिद्धि थी । मैंने भारतवर्ष 
की जो जो बाते उन्हे बताई' उन्होंने बड़ी दिल चस्पी से सुनी । उन्होंने मुझे 
बताया कि वे उर्दू भो सीख चुके हैं यह खुन कर मुझे अत्यन्त दपं हुआ | 

उनको मृत्यु से केम्त्रिज के सब भारतीय विद्यार्थियों का खेद हुआ । 
भारत वर्ष मै भी बहुतों से उनकी जान पहिचान रही होगी । 

मेरी निजी मित्रतां उनके जीवन पर्यन्त रद्दी | 


CRP Bets 
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श्री रजाशाह 
फारस के भाग्यशाली पुरुष 
लेखक-- ए० जी० सी 


कुछ समय हुआ एक युवक फटे कपड़े पहने तथा एक साधारण 
ऊन की टोपी, जेसी कि फ़ारख के जन साधारण पहनते हैं, लगाये और 
एक छोटी सी गठरी में कुछ सूखी रोटियाँ बाँचे हुये फारस की खाड़ी में 
मोहमरा नामक स्थान पर आया । वह तेहरान के भी आगे से आंवदान 
तक काम करने के लिये पैद्छ दी आया था | आवादान मै मिट्टी का तेल 
साफ किया जाता है यहाँ बहुत से मज्ञदृर काम करते 8 | भाग्यवश उसे काम 
मिल गया और वड बारह घंटे कठिन परिश्रम करके कुछ कमाने लगा जिससे 
उसे रूखी रोटी ओर कुछ खजूर पेट भरने को मिल जाते थे। परन्तु वह 
खुश था | उस समय वह अपने भावी जीवन की तैयारी कर रहा था । जा 
अनुभव गरीबी में प्राप्त होते हें वे बहुत याद रहते हें । ये कटु अनुभव 
गुलामी में फंसे हुए करोड़ों अभागे ननुष्यो के साथ सम्बन्ध जोड़ देते हैं | 

कुछ समय पश्चात यहो युवक बड़ा होकर उसी शक्तिशाली देश का 
राज्ञा होकर श्रावदान मै आया जहाँ खुखरो ने राज्य किया था इस समय उन्हें 
अपने देश की आन तथा स्वाभिमान का अधिक ध्यान था । आवदान और 
मोहमरा मे उनके ठहरने योग्य जगह न थी फिर भी उन्होंने लाडे इन्चदेप 
छे व्यक्तिगत रूप से तार देने पर भी अंगरेज़ी नाव में एक रात भी ठहरना 
पसन्द न किया ओर साफ कह दिया कि “ऐसा करने के मानी यह होंगे कि 
मैने बिना किसी सरकारी निमन्त्रण के विदेशी हद में पैर रखा” और कुछ 
ही समय बाद बह शहंशाइ मामूली देहातियों के साथ मिलता जुळता देखा 
गया | शाम का फारसी मज़दूरों की एक TET सभा हुई जिसमे शाह का 
भाषण हुआ । उन्होने बड़ी गम्भीरता एवं वालकों की नाई' भोळी भाषा में - 
भाषण दिया ज़िसका असर मजदूरों के अन्तस्थल तक पहुँचा | उसके बादु 
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शाह ने एलान किया कि में अब भी वही मज़दूर हँ और g अभिमान है 
कि किसी समय में उन्हीं की तरह बोझा ढोता तथा खाता पीता था और 
इस अभिमान की खुशी में शाह ने पक दिन उती प्रकार की सूखी रोटी 
तथा खजूर खाने का निश्चय किया । उन्होने सभा के एक आदनी से वे 
चीज़ें मगाई' और अपने दूखरे दिन का भोजन लेकर बड़ो खुशी से उसे 
दाम दिया यह संग आँखो देखी हे ) 

मज़दूर रेज़ा थोड़े दो समय मे ॥सपाही हो गया । किस प्रकार 
रज्ञा मामूली सिपाही से सिपहसालार बन गया यह तो इतिहासक फि 
अनोखी घटना है Tati सदी के प्रारम्भ में रज्ञाशाह बज्ीर जङ्ग © 
ओर उन्होने फारसं की सड़कों की रक्षा करने में बड़े बड़े आश्चय कमे 

७७ किये। यदि हम रज्ञा शाह के सिपादियों को तुलना पुराने समय कं 

सिपाहियों से कर तो रज्ञाशाह के इन नये आश्चय कमो का रहस्य 
कुछ समझ में आ सकता है। सब सिपाही फारस फे ही करों 
पर बनी पक सी वर्दी फारसी पालि यामेंट में एक कानून है जिससे काई अफ- 
सर दफ्तर तथा और काम (सरकारी) के समय विदेशो कपड़ा नहीं पहन 
सकता) तथा उठो हुई फ्रान्लीसा फौजी टोपी की तरह टोपी सिर पर लगाये-- 
बाकायदे कयायद्‌ सीखे हुये और भरपूर तनख्वाद भी पाने वाले रेज्ञाशाह के 
सिपाही अपने कमान्डर के ही समान يجام‎ होते हैं । इस प्रकार जब रज़ा- 
शाहू ने पुनः अपनी फौज को संगठित कर लिया तब अपना काम शुरू 
किवा | 

एक बार कुछ खुद UIC वजीर जङ्ग के घर के सामने टहलते 
देखे गये । ये लोग अपनी पुरानी चाल की जांधिया, एक चुस्त बन्डी और 
खुदी टेपो पहने थे | खतके चौड़े कमरबन्द मै तुकी तलवार खुसी थी। 
ये लाग वज़ीर जङ्ग के मेहमान थे । आवश्यकता होने पर वज्ञीर जङ्ग स्वयं 
फारस के दुर्गम से दुर्गम स्थानों में पहुँचते थे और साधारणतः वहां के 
सरदारों को नेवता देकर बुला लेते थे वे उनसे बड़ी नम्रता से मिलते थे 
आर तेहरान भर मै उनकी इज्जत उसी प्रकार हाती थी जैसी कि वजीर 
जङ्ग के मेहमान की हानी चाहिये । उनको तेहरान भर में किसी जगह घूमने 
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की स्वतंत्रता थी परन्तु वे बाहर कदापि नहीं जा सकते थे | यदि वे लोग 
ज़रा भी भाग निकलने की कोशिश करते अथवा उनके जिले में काहे बगावत 
हे।ती तो वहाँ का सरदार खुले ग्राम कचहरी में लाया जाता और उसका 
मुकद्दमा होता था यदि वह अपराधी पाया जात.था तो गोली से मार द्या 
जाता था । बागियों का दबाने की यह एक नई विधि निकाली गई थी | 
( वज्ञीर जङ्ग ) रजाशाह वजीर आज़म चुने गये। इसमें किसी ने 
उनका विरोध न किया । बाद में मजलिस ्र्थातू फारख की पालि यामेंट 
ने उनके सारे राज्य का डिक्टेटर एकाधपति नियुक्त किया । इस प्रकार 
इनके भाग्य का तीसरा सितारा चमका | ऐसा कहा जाता हे कि जब मज- 
लिस ने अपना आखिरी फैसला किया कि अहमद शाह तएत से उतार 
दिया जाय (जा उस समय पेरिस में था) उस समय रज्ञाशाह के हृदय 
मै यह बात विकछकुछ न थी कि वे ही शाह बनाये जाँय । उनका हृदय खदा 
यही चाहता रहा कि वे फारस प्रजातंत्र की सेवा वजीर आजम रह कर ही 
बहि वजीर जङ्ग ही TE कर कर | 
ATE रज्ञा शाह के लिये यह एक कठिन परीक्षा का समय था । ओर 
इस समय उन्होंने अपनी फौजी शक्ति से भी अधिक अपने सामाजिक तथा 
राजनीतिक ज्ञान का परिचय दिया । जन साधारण की विचार धारा तथा 
उनकी तरफ से अपने ऊपर के खतरे को भली भांति जानते हुये भी उन्होने 
राजाका नहीं बल्किकार्टो का ताज सिर्फ इसलिये पहिना कि वे फारस को 
पुनः गिरते हुये नहीं देखना चाहिते थे । इसलिये उन्होंने अहमद शाह के 
तर्त से उतारे जाने के बाद कई दिन लगातार विचार किया ओर अन्त में 
श्रपनी उदारता का परिचय दिया | 
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इंरान की पहली क्रान्ति 

ईरान एशिया का प्राचीन इतिहास-प्रसिद्ध देश है। किसी समय 

के शासकों का प्रभाव यूनान से लेकर पंजाब तक कायम हो गया‏ أو 
था | परन्तु समय के फेर से एशिया के अन्य राज्यों की भांति उसका भी‏ 
पराभव हुआ । इधर बीसवीं सदी के आरम्म होने पर वहाँ भी नवयुग का‏ ( 
प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। फलतः इस समय यहाँ प्रतिनिधि-मूलक शासन-'‏ 
व्यवस्था कायम है और उसके वर्तमान शासक TIE पहलवी उसको‏ 
समुन्नत करने में विशेष यल्लवान्‌ रहते हैं । परन्तु जिस पहली क्रान्ति की‏ 
बदौलत आज ईरान उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है वह अन्तर्राष्ट्रीय‏ 
राजनीति के इतिहास में एक अनोखी घटना है। यहां हम उसी क्रान्ति |‏ 
छ‏ سخ का थोड़े मै वर्णन करते‏ 
सन्‌ १६०५ के अन्त मै और सन्‌ १६०६ के प्रारम्भ में तेहरान में शाह के‏ 
कुशासन के विरुद्ध पदले पदले आन्दोलन शुरू हुआ। इस आन्दोलन का मुख्य‏ 
कारण यह था कि तेहरान का मुल्ला-सम्ददाय वहां के प्रधान मन्त्री के Rag‏ 
खड़ा दोगया था। प्रधान मन्त्री अरईनुद्दोला ,खुद बड़ा घू'सखोर था, अतपच‏ 
उसके कारण मुल्लाओं के स्वार्थ में बाधा पहुँची । न्याय का HERAT 5‏ 
के हाथ में रहने से वे अव तक इच्छानुसार घूस लेते रद्दे थे । परन्तु जब‏ 
प्रधान मन्त्री स्वयं घू'स लेने लगा तब मुन्नाओं के स्यार्थ में बिघ्न हुआ और‏ 
चे उससे रुष्ट हो गये | उन्होंने प्रधान मन्त्री के विरुद्ध लोगों का भड़काना‏ 
शुरू कर दिया । फलतः सन्‌ १६०४ के अन्त में तेहरान में विकट राजनैतिक‏ 

झान्दोछन उठ खड़ा हुआ। 

आन्दोलन के नेताओं ने सरकार से तीन मांग की (१) प्रधान मन्त्री 

को निकाल देना, (२) सरकार से स्वाधीन अदालतों का सङ्गठन ओर 
मुब्लाओं के परम्परागत अधिकारों की सुरक्ता। आन्दोलन-कारियों की 


यही मांग थीं । उन्होंने न तो प्रतिनिधि-मूलक शासन सुधारों की मांग 
की, न और ही कोई चैले नागरिक अधिकारों का दावा किया। उनका 


आध्दोल्न इरानियेों की स्वाधीन भावना पर ANT भी नहों था । वे ऐसी 

किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये सशस्त्र ARÎK करने की इच्छा नहीं रखते थे 

उनके आन्दालन की कार्यवाही साधे सादे प्रतिवाद तक ही सीमित थी | 
१३ 
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शाह नासरुद्दींद का योरुप यात्रा का बड़ा शोक थां। उनकी इन 
यात्राओं का ईरानियो पर अच्छा प्रभाव पड़ा । शाह को यात्राओं में जाने 
वाले ईरानिये में से अनेक ने विदेशों से तरह तरहे की आवश्यक बातों 
का अनुभव प्राप्त क्रिया। यही नहीं, योरूपीय ज्ञानविज्ञान प्राप्त करने के 
- लिए अनेक युवक योरूपीय देशों का भेजे गये । परन्तु यह सुविधा केवल 
धनी मानी घराने के युवकों का ही प्राप्त हो सकी | अतएव इशान में कुछ 
स्कुल और कालेज भी खोले गये जिनमें पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था 
. की गई । इन संस्थाओं से उन घरानों के युवकों ने लाभ उठाया जो धना 
भाव के कारण योरप की यात्रा नहीं करते थे । इस प्रकार बीसवीं सदी के 
ATT होने के पहले ईरान के युवकों पर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का थोड़ा 
बहुत प्रभाव पड़ चुका था । तथापि इनमें शिक्षित मै भी शासन छुघार की 
माँग उपस्थित करने का भाव तब तक पैदा नहीं हुआ था | 
परन्तु देश के दुर्भाग्य से या सोभाग्य से सन्‌ १८६६ में नासरूद्दीन 
की मृत्यु हो गई और शाह मुज़फफ्रूद्दीन सिंहासन पर बैठे । नये शाह भी 
योरप यात्रा के प्रेमी थे ١ उन्होंने शीघ्र ही अपने वाप का सञ्चित धन कुछ 
हो समय के भीतर फू'क तापा और अपना बढ़ा हुआ ख़चे चलाने के लिए 
उन्होंने पहले रूस से फिर ब्रिटेन से ऋण लिये और इस प्रकार ऋण लेकर 
उन्होंने AN का आनन्द दिल खोल कर भोगा 1 परन्तु इसका परिणाम 
अच्छा नहीं हुआ | राज्य की सारी चु'गी की आधी उक्त ऋण का सूद देने 
में चली जाने लगी । इधर राजकीय कोष शाह के अपव्यय से खाली हो 
रहा था। यह सब होते हुए भी आन्दोलन कारियों ने इल सस्बन्ध में कुछ 
नहीं कहा | कहने का मदलब यह है कि उनकी मांग शासन सुधारों का 
मांग नहीं थी, तथापि उन्हे शासन-छुधार और वे भी बिना रक्तपात के दी 
प्राप्त हो गये । यही ईरान की इस क्रान्ति की सबसे अधिक विचित्र विशे- 
षता है। बात इस तरह हुई | 
प्रारम्भ मे मुहळाओं ने सरकार के विरुद्ध प्रचार करना शुरू किया | 
उन्होंने मस्िंदों में व्याज्यान दे देकर जनता को उभाड़ा फळ यह हुआ 
कि तेहरान में हड़ताल हो गई ओर वहां के बाजार कुछ समय के लिए 
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बन्द्‌ हो गये जो बाद को प्रधान मन्त्री की आज्ञा से खोलने पड़े। इसके 
बाद्‌ मुल्छाओं की शिकायत दूर करने के लिए समाये शुरू की गई । पल्ली 
एक सभा में एक सैयद भी सैनिकों के गोली चलाने से अन्य आदमियों 
के साथ मारा गया तथा अन्य लोग घायल हुए। सरकार के उम्र रूप 
धारण करने पर आन्दोलन दब तो गया परन्तु मुरळाओं ने दूसरा मागे 
ग्राहण किया । उन्होंने विदेशी राजदूतावाखों म॑ आश्रय लेने का निश्चय 
किया और 8 जुलाई सन्‌ १६०५ को कोइ ५० सुल्ला और व्यापारी अंगरेजी 
दूतावास में जा घुले | फिर क्या था? धीरे धीरे ऐसे आश्रय ग्रहण करने 
वालों की संख्या बढ़ती गई | यहां तक कि २ सितम्बर तक वह चोदद 
हजार तक पहुँच गई । 

परन्तु सबसे श्रधिक मजे, की बात यह है कि उपयु क्त श्रसन्तुएटों 
मै से एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो शासन विधान शब्द का अथे 
जानता रदा दो | हां, दूतावास मं आने पर पहले पहल ईरानियों के काम 
में 'शासन-विध[न? शब्द काम में पड़ा । फिर क्या था। “शासन विधान" की 
मांग की धूम मच गई । सभी लोग उख विषप की चर्चा करने ळगे। यही 
समभा गया कि इस व्यवस्था के ददो जाने से उनके सारे कष्ट दूर दो जायेगे | 

अंगरेजी दूतावास के प्रधान मिस्टर ZEF ने मध्यस्थता FI | 
उनके काम में किसी तरद की कठिनाई नहीं हुई | डस FAT शाद पत्षा- 
घात रोग से पीड़ित थे । पक प्रकार से मृत्यु शैया में पड़े हुए थे । वे उस 
समय शान्ति ही चाहते थे, अतपव उन्होंने जनता की मांग स्वीकार करली 
सम्भवतः उन्होने विधान सम्बन्धी जनता की मांग का वास्तविक रूप नदीं 
समभा था । उन्दोंने शायद्‌ यही समझा था कि समय समय पर परामर्शं 
करके लिप खरकार केन्द्रीय तया RAF मजलिसे' करती रही हे वदी 
जनता की मांग दै । इसी भ्रम से शाह ने उक्त मांग दो स्वाकार करके 
अपने AFIT प्रज्ञा जनों के सन्तुष्ट करना चाहा था। इस पर उन्होंने 
शाह के अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के सम्बन्ध में अंगरेजों से वचन लेना 
चाहा | परन्तु अंगरेज ऐसा करने को नहीं तैयार हुप। फलतः समभोते 
की बातचीत बन्द्‌ हो गई । तब शाह की सरकार ने समझौता करा देने के 
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लिए मिस्टर ग्रांटडफ से प्राथना की | अन्त में शाह के اردقم‎ और 
आन्दोजनकारी नेताश्रों की एक सभा हुई । इस समा मे अगरेज प्रतिनित्ि 
भी मौजूद था। इसी समा में राष्ट्रीय मजलिख और न्याय की अदालत 
कायम करने का एक खरीता लिखा गया जिसकी शाह के नाम पर घोषणा 
की गई । आन्दोलनकारी सन्तुष्ट होरर दूतावास से निकले ओर अपने 
अपने घर चले गये | इस प्रकार उन्दोंने प्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्था 
अपने शाह से प्रात करली । ईरान की यह पहली क्रान्ति ऐसी ही थी। 
देवीदत्त शुकू सरस्वती--सम्पादुक 


सम्पादकीय 

ईश्वर की कृपा से इस अंहके साथ “भूगोल” का आठवां वर्ष 
आरभ हो रहा है | पिछली त्रुटियों क लिये क्षम मांगते हुए हम पाठकों से 
प्राथेना करते हें कि वे “भूगोल” को अपनाने में अपनी उद्रता का पूरा 
परिचय द्‌ं। यदि इस वर्ष प्रत्येक पाठक “भूगोल” का केवळ एक 
नया ग्राहक बनाने को कृपा करदे तो हमारो श्राथिक कठिनाइयां दूर दो 
18ج‎ ١ जो शक्ति आर्थिक चिन्तां में नष्ट होती है बह उपयोगी साहित्य 
के निर्माण में लगने लगे | हम नई नई यात्राओं को योजनाकर | जिससे 
न केवल साहित्य चरन साहस की पक नई लहर देश मे फेल जावे 1! हमें 
आशा है कि प्रमी पाठक गण एक एक नया ग्राहक बताकर हमारी सहायता 
करंगे। 

देरी का मुझे अत्यन्त खद्‌ हे। इस बार प्रेस से हमे AATF धोखा 
हुआ | पर दम पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसा देरी 
यथा सम्भवन होने पावेगी । 

अन्त में हम अपने सहायकों और पाठकों को उनकी सहायता और 
कृपा के लिये धन्यवाद देते है और ईश्वर से प्रार्थना करते है कि यह 
नूतनवप हम सबक्रो मंगलदायी हो | 


सम्पादक 


मुद्रक--बॉकेलाल शम्मा इल 51313 प्रिटिंग बक्स, इलाहाबाद | 
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इरान का प्राचीन विस्तार 
प्राचीन साम्राज्य आड़ी रेखा से दिखलाया गया है 
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तहरान---फ़ारस के शाही बैंक का वाहरी दृश्य 
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फारस 
लेखक-- श्रीमान परशियन कांसुल, बम्बाई 
(Consulat De Perse) 


फारस देश फ्रांस से लगभग तिघुना है और इसको जनसंख्या एक 
न करोड़ से कुछ अधिक है। समस्त आमादी के ३ लाग उस रेख। के उत्तर 
में बसे है ज्ञ करमानशाह के ठीक दक्षिण में इस्फहान ओर बिरजन्द (अफ- 
गानी सीमा के समीप) का मिलाने से बनती है । देश के इस भाग की 
भौगोलिक -स्थिति यद्दा के निवालियों का रूस के साथ व्यापार करने का 
अचूक अवसर देती हे! देश के श्रन्य शेषमाग फारस को खाड़ी द्वारा योरूप 
ओर संयुक्त राज्य अमरीका से खामुद्रिक-व्यापार सुगमता के साथ क एते हैँ । 
चाय और चीनी के अतिरिक्त लगभग समस्त खाद्य-वस्तुये फारस देश 
में होती हैं । दाख, TIA ओर छोहारा तथा नाना भांति के और दुसरे 
GR हुये फल भी बहुतायत के साथ बाहर भेजे जाते हैं। देश में ऊनी 
और सूती कपड़ों के अलावा जूते भी बनाये जाते हें | हाथ से कालीन बनाने 
का काम इतना प्राचोन हे कि इसकी उत्पत्ति का पता STITT असम्भव खा 
नर हे | फाएसी कालीनों की सर्वत्र संसार में इतनी ग्रधिक प्रसिद्धि हा गई हे 
कि इसकी मांग को परा करने के लिये एक खास कारबार की स्थापना हई 
है। संसार के विभिन्न प्रकार. के कालानो की मांग को फार ही परा 
करता हे | 
इस देश को भौगोलिक श्रोर प्राकृतिक अवस्था ने इसे कृषि और 
पशु सम्बन्धी उपज के लिये स्वावलम्बी बना दिया हे | अन्य देशों की RTT 
फारस का संसार से अधिक विच्छेद होने के कारण तथा पवते मालझों 
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आर मरुभूमि की शुष्कता को अधिकता से देश के उन्नति पथ में 
कंटक अवश्य पड़ते हैं फिर भी ज़मीन और जलवायु की विभिन्नता से यहां 
स' सार भर की प्रधान फसले उगा ला जाती हैं। देशले देखावर भेजने 
योग्य कृषि ओर परु सम्बन्धी पदार्थ निम्न हैँ:--गेह, जी, चावल, फल, रुई, 
अफीम, तम्बाकू, रेशम, किसमिस, भइ की afet ओर मोम | 
साथ ही साथ यइ भी ध्यान से रखना चाहिये कि ग्रामीण 
फारस देश का थाड़ा हो भाग कृषि-कार्य्य में उपयोगी हे | यहाँ पर 5191 
एकड़ भूमि चरागाह के काम में लाई जाती है। पानी की कमी के कारण से 
भूमि उपजाऊ नहीं है | ऐसा विचारा गया हे कि यह देश अपने इने गिने 
खेतों से जे इस समय कृषि काय्यं में लाये जाते है अधिक उपयोगी और 
उन्नतशीळ यंत्रों द्वारा जोते बोये जाने पर अपनो वतमान आवादी से दुगने 
या तिगुने आदमियों का भरण पोषण कर सकता है | इस देश के फलों की 
अधिकता ओर विभिन्नता का पूण विवरण कर सकना नितांत असम्भव है | 
कारण यह है कि यहद निबन्ध सकुचित सीमा के भीतर ही है। फलों में से 
बादाम, अद्जरोट, नाशपाती, शफतालू, अनार, HAT, नारंगी, अंगूर और 
तरबूज़ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। कुछ प्रान्तो पिश्ता AE और 
स्टावरी भी पाई जाती हे । SET और उसके दिशाल-वृत्त का (जो 
पूव्त्रीयत! का एक चिन्ह हे) ता कहता ही क्या है। 
पेट।लियम के सिवाय फारस देश के अन्य खनिज-पदाथे अचानक ही 
नाम मात्र के प्रास हुये हैं । कहा जाता है कि निशापुर रौर मशद्‌ नगरों 
के बीच के पहाड़ा में चद्दानों चाला और मिट्टी वाला सोना पाया जाता हे 
जा कि पूर्वकाल में उपयोगं में लाया गया और जिसले अच्छी ख़ासी कीमत 
भी मिली। करमान, यज़द्‌ और कशान पतों के मध्य RIF और फारस के 
उत्तर-पूर्व के कीने में बहुत सी जगहों पर कच्चा सीसा.पाया जाता है | इसमें 
तो कभी कभी काफ़ी मात्रा में रजत मिला रहता है और बहुचा जस्ता और 
तांबा भी सम्मिलित पाये गये है । तांबा भी श्रधिकता से प्राप्त दोता है । कई 
स्थानों में तो तांबे के ढेर के ढेर पाये जाते हैँ जिससे ज्ञात होता हे (क गत 
समय में यहां पर धातु निकालने ओर साफ करने का कार्य्ये अच्छी तरह 
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होतां था । लेकिन यही कहा जाता है कि केबल ऊपरी खनिज्ञ-पदार्थ 
निकाछ छिया गया और भीतरी तो छुआ तक नही गया । करमान प्रदेश 
में तबरेज़ की उत्तर-पश्चिम दिशा में तांवा देने वाली विस्तृत शिळापं ग्रेनाइट 
पत्तर के सङ्घ में पाई जाती हैं। करमान के दक्षिण-पर्वे का प्रदेश भी 311-313 
से सम्पन्न है | यहां पर थोड़े में अधिक खुदाई हुई है | कशान, यज़द और 
करमान के मध्य के प्रदेश में भी जहाँ कि कच्या सीखा पाया जाया है वहां 
ताँचा भी अधिकता से प्राप्त होता है ! तदरेजञ के दच्तिण-पूर्वे में लगभग नब्वे 
मील की दूरी पर ज़रा-शूरान प्रम की समीववती उपज।ऊ मिट्टो से देशो 
पारा, कुछ सोना और लिनेबार (एक प्रकार का पारा) के सहित निकलता 
है। इली प्रदेश में आरमीमेन्ट नामक एक प्रकार का जनिज-पदाथे भी पाया 
ह जाता है जिसकी मांग आस-पास के स्थानों में अधिक होती हे | स्थानाभाव 
से यह कहाँ तक सम्भव है कि खनिज-पढ्था का पूर्ण परिचय प्राप्त 
कर दिया जाय । यहाँ इतना विवरण दी पर्याप्त होगा | 
असूल्य-मणियों में लाल और नीलम प्राप्त होते हैं। पुखराज तो 
निशापुर की उत्तर-पश्चिम की दिशा में कई सदियों तक निकाला जा चुका 
है। मदन नामी ग्राम में (जर्हा कि इसका वयापार किया जाता है) य काट 
छाँट करके वेचा जाता दै | 
फारसी राज्य-नियम और न्याय-विधान हाळ ही में नवीन 
सभ्यता के रंग में रंग दिये गये हें। नवीन-न्यायालय जिसकी स्थापना 
छव्बीख अप्रल सन्‌ १६२७ में हुई थी तीन भागों में बांट दिया गया है। वे 
निन्न हैं:--भ्राइमरी कोटस, अपील कोटे,स और स्पेशल-कोटस। अन्य 
आर भी हैं जेसे तिजारतो कचहरी । 
इन्हीं दिनों फारल में जो सबसे रहस्यमयी घटना हुई वह यह है कि 
यहाँ के यात्रा-साधन नई + में प.रेचतित दो गये। आज-कल फारंस- 
देश में छः हज्ञार मील से अधिर मोटर की सड़क हैं। पिछले पाँच 50 
में माटर की मांग में gf हुई رغ‎ शान्ति और आन्तरिक रक्षा को 
वृद्धि के कारण फेन्द्रीय-सरकार ने अपना ध्यान इल र विशेष आकषित 
किया है ओर फलतः प्रज्ञा-कांय्य का प्रोग्राम भी निकला है जिसमें रेल 
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की सड़क भी निकलने का विचार हे | 
स दोप में कदा जा सकता हे कि फ़ारस-देश शीघ्रता खे उन्नतशालो 
~ 


~ 


हो रहा है। फारस देश का लोग आफू नेशन्स की कोन्लिळ में वर्तमान 
चुनाव का होना ही यह स्पष्ट करता है कि यह देश बिकाख-वि्तच की ओर 
द्रतिगति से अग्रसर हो रहा है | फ़ारख देश के वर्तमान शाह बड़े ही देश 
भक्त और द्वढ़ प्रतिज्ञ हे । ईश्वर से यदी प्रार्थना करनी चाहिये कि बह ऐसे 
सदुभावुक शाह को चिरंजीव TF जिछसे फारस देश दिन दूना रात 
चोगुनां फल-फूल सके । ज्जिन्दा-बाद-फ़ारख ! चिरंजीवी इर(न | 
अनुवादक केदारनाथ अग्रवाल 
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हा ~ 
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“भूगोल” की नियमावलो 


१--““भूगोाल?? प्रत्येक मास की १० तारीख़ तक प्रकाशित होगा | 

२--इसका अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्ष में ३) रु० और विदेशों 
में ५) «o है एक प्रति का मूल्य ।-) है । नमूने की कापी के लिये आर्डर 
के साथ पाँच आने के टिकट भेजने चाहिए | 

३--संरक्षकां से उनके सम्मानार्थ १०) रु० वाषिक दै | आजन्म 
संरक्षकों से केवल एक बार १००) है 56 | 

४--कार्यालय से पत्रव्यवहार करते समय ERÎ को ग्राहक- 
नम्बर अवश्य लिखना चाहिए। प्रवन्ध-सम्वन्धी पत्र--मैनेजर HAT, 
ईविङ्ग क्रिश्चियन कालेज, इलाहाबाद के पते से आने चाहिए | 

५---समालोचनाथे पुस्तकें, परिवर्तन के पत्र, और प्रकाशित 
होनेवाले लेख सम्पादक “भूगाल??--ई० सी० कालेज, इलाहाबाद के 
'पते से आने चाहिए | 

६--““भूगोल?? का वर्ष जूलाई मास के विशेषाङ्क से आरम्भ होता 
है । मई और जून मास की छुट्टी रहती है। पर ग्राहक किसी मास से 
आरम्भ कर सकते हैं | पिछले वर्षा के सव अङ्क मोजूद नहीं हैं। जो 
मौजूद हैं उनमें से प्रत्येक का मूल्य ।) है | 

७--कार्यालय से “भूगोल?” भली भाँति जाँच कर प्रत्येक ग्राहक 
के पास भेजा जाता है । फिर भी यदि किसी मास का “भूगोल?” किसी 
ग्राहक को न मिले तो ग्राहक-मदहाशय पहले अपने पोस्ट आफिस से पूछे । 
जा उत्तर मिले उसे ग्राहक-नम्बर सहित कार्यालय में दूसरे मास की 
१० तारीख तक भेज देने से खोया अङ्क बिना मूल्य प्राप्त होगा । अन्यथा 
॥=) मिलने पर ही दूसरा अङ्क भेजा जायगा | 

८--एक दो मास के लिए पता बदलवाना हो .तो अपने पोस्ट- 
आफिस को लिखना चाहिए, अधिक समय के लिए कार्यालय को लिखना 
चाहिए | 

<--लेख का छापने अथवा न छापने तथा उसमें काट-छाँट 
करने का सब अधिकार सम्पादक को प्राप्त दै । “भूगोल?” में प्रकाशित 
लेखों को कोई महाशय सम्पादक को आज्ञा बिना न छापे | 

१०--सचित्र लेख के चित्रों का प्रबन्ध लेखक महाशय ही को 
Kurt êm | | 

मैनेजर । 
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BHUGOL 


The only Geographical Monthly published in India 


Purpose: Bhugol aims to enrich the geographical section 
of 21101 literature and to stimulate geographical instruction in 
the Hindi language. 

Contents: Articles are published on varied topics of geo” 
graphical interest: Current History, Astronomy, Industry and 
Trade, Surveys, Travel and Exploration, Fairs and Exhibitions, 
Plant and Animal Life. Climatic charts, a brief diary of the 
month, and questions and answers are regular features. Suc- 
cessive numbers contain serial articles on regional and topical 
subjects so that by preserving a file of Bhugol any teacher of 
geography can accumulate invaluable reference material. 

An index to each volume will be supplied with the April 
number. 

Travel Department: The Travel Department of Bhugol 
annually arranges tours which provide an excellent opportunity 
for geography teachers and students to visit regions of special 
interest in India, Burma and Ceylon. Full information will be 
supplied on application (with a stamped and addressed envelope). 

Use in Schools: The use of Bhugol in connection with the 
geography instruction in high schools, normal schools, and middle 
schools, is specially sanctioned by the Educational Departments 
of the United Provinces, Berar, the Central Provinces, the Punjab, 
Bihar and Orissa, Gwalior and Jaipur, Jodhpur and Kotah States. 

Correspondence : Editorial communications, exchanges, and 
books for review, should be addressed to: Pt. Ram Narain Misra, 
Editor, Bhugol, Geography Department of Ewing Christian 
College, Allahabad City. 


OOOO 
ORTON 
2 


Sd 
£ 


CO OK 
०७०९ ० ८००० ५७०० TOOK 
2غ‎ 


<><<><<> 


> 
">>>... 
<>*<><>5<><<><>&<><> 


, Business communications, including subscriptions and adver- 
tisements, should be addressed to: The Manager, Bhugol, Ewing 
Christian College, Allahabad. Telegrams: ' Bhugol,’ Allahabad: 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 


पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अद्धूत | ٤ 
है इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै 


नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का ; 
ग्र्थंदण्ड लगेगा । 
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